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Einfuhrung 



Hauptbenutzerfunktionen 

Kundendienst, Reparatur und Verbrauchsmaterial 

Hilfemodus 

Produktiiberblick 

Funktionen 

MFP-Funktionen 



Willkommen bei HP LaserJet 9055mfp/9065mfp. In diesem Kapitel finden Sie allgemeine 
Produktinformationen sowie Tipps zur Verwendung dieses Handbuchs. 

Hauptbenutzerfunktionen 

Individuelle Voreinstellungen konnen vom Hauptbenutzer bzw. von derjenigen Person, die fur das MFP 
verantwortlich ist, festgelegt werden. Fiir den Hauptbenutzermodus ist moglicherweise ein Kennwort 
erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter „Hauptbenutzermodus" auf Seite 1 71 . 

Kundendienst, Reparatur und Verbrauchsmaterial 

Der Kundendienst und die Wartung des MFP durfen nur von einem autorisierten HP Kundendienst- 
vertreter durchgefuhrt werden. Zu Ihrer personlichen Sicherheit und zur Vermeidung von Schaden am 
MFP nehmen Sie das MFP auf keinen Fall auseinander. Verwenden Sie nur die von HP empfohlenen 
Verbrauchsmaterialien. Diese Materialien garantieren optimale Kopierqualitat. Tragen Sie Anschrift und 
Telefonnummern des Kunden- und Wartungsdienstes sowie der nachstgelegenen Vertriebsstelle fur HP 
Verbrauchsmaterial im Abschnitt ..Kundendienst, Reparaturen und Verbrauchsmaterial" auf Seite 21 1 
ein, damit Sie diese Informationen stets zur Hand haben. 

Hilfemodus 

Hilfe zu den einzelnen Funktionen und Modi auf der Anzeige erhalten Sie uber die Bedienfeldtaste HILFE. 

Produktuberblick 

Das MFP kann als eigenstandiger Digitalkopierer oder verbunden mit dem optionalen 
HP Druckcontroller als Hochgeschwindigkeits-Netzwerkdrucker eingesetzt werden. 

HP Digital Technology unterstutzt die folgenden Funktionen: 

• Einmaliges Einziehen der Vorlagen fur mehrere Kopien 

• Speichern von Bildern im Speicher des Kopierers 

• Kapitel- und BroschCirenerstellung 

• Einfugen von Deckblattern und Bildern 

• Optimieren von Fotos und Bildern, Verbessern der Textqualitat 

• Overlay-Stempel, Wasserzeichen oder gescannte Bilder auf den eingescannten Vorlagen 

• Reduzieren des Tonerverbrauchs und Erstellen sauberer Kopien 

• Anordnen von Bildern im Broschiirenformat 

• Einfugen der vom Scannerglas eingescannten Bilder in ein vom automatischen Vorlageneinzug 
eingezogenes Dokument 

• Priifen der Kopiereinstellungen und Erstellen einer Testkopie vor dem Kopieren groBer Auflagen 

• Priifen des aktuellen MFP-Status 

• Sortieren, Gruppieren, Heften und Falzen in den verschiedensten Modi uber den optionalen 
Hefter/Stapler und den Multifunktions-Finisher (Q3633A/Q3634A) 

• Einrichten von Speicherjobs fur aufeinanderfolgende Kopien verschiedener Art 

• Speichern von Bilddaten auf der optionalen Festplatte, urn sie spater zu drucken 
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Funktionen 



MFP-Funktionen 

Standardgerat 

• MFP mit 4 Papierfachern (1 00/500/500/1 .500 Blatt) 

• Automatischer Vorlageneinzug (ADF) 

• Automatische Duplexeinheit (ADU) 
Optionales Zubehor 

• Hefter/Stapler (Q3633A) mit zwei Ausgabefachern 

Sekundares Fach: Im Menu Finishermodus auswahien konnen vier Ausgabearten gewahlt 
werden: 

Druckseite nach unten, unsortiert 
Druckseite nach oben, unsortiert 
Druckseite nach unten, gruppiert 
Druckseite nach oben, gruppiert 
Das primare Fach unterstutzt vier Ausgabearten: 
Sortiert 

Geheftet und sortiert 

Unsortiert 

Gruppiert 

• Der Multifunktions-Finisher (Q3634A) verfugt Giber drei Ausgabefacher: 

Das sekundare Fach unterstutzt vier Ausgabearten: 

Druckseite nach unten, unsortiert 

Druckseite nach oben, unsortiert 

Druckseite nach unten, gruppiert 

Druckseite nach oben, gruppiert 
Das primare Fach unterstutzt vier Ausgabearten: 

Sortiert 

Geheftet und sortiert 

Unsortiert 

Gruppiert 

Broschurenfach: In dieses Fach werden gefalzte und geheftete Broschuren oder nur gefalzte 
Broschiiren ausgegeben. 

• Die Lochervorrichtung unterstutzt Zweifachlochung (Q3689A), schwedische Vierfachlochung 
(Q3691A), Dreifachlochung (Q3635A) und Vierfachlochung (Q3690A) 

• Einzug fur die Endbearbeitung (Q3636A) 

• Hochleistungs-PapierzufCihrung (HCI) (Q3637A) fur 4.000 Blatt (Letter/A4) 

• Hochleistungs-PapierzufCihrung (HCI) (Q3638A) fur 4.000 Blatt (Ledger/A3) 

• Print Kit (Q3639A) 

• Festplatte fur Kopiercontroller (Q3642A) 
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Hinweise fur den Benutzer 



Auf den folgenden Seiten finden Sie wichtige Informationen zum sicheren Betrieb des MFR Lesen Sie 
diese Hinweise sorgfaltig durch, bevor Sie das MFP in Betrieb nehmen. Falls Sie Fragen zur Sicherheit 
des Gerats haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. 

Sicherheitshinweise am Gerat 

lm Inneren des MFP sind Sicherheitshinweise zum Gerat angebracht. Diese Sicherheitshinweise 
sollen Sie an den betreffenden Stellen vor gefahrlichen Situationen oder Bedingungen warnen. Die 
Sicherheitshinweise miissen unbedingt befolgt werden. Falls Sicherheitshinweise entfernt oder durch 
den Gebrauch des Gerats unlesbar wurden, bitten Sie den Kundendienst, diese zu ersetzen. 

Beriihren Sie keinen Bereich des MFP, der mit einem Sicherheitshinweis versehen ist, um Verletzungen 
zu vermeiden. 

Entfernen Sie keine Hinweise mit der Aufschrift ACHTUNG oder VORSICHT. Falls Sicherheitshinweise 
entfernt wurden, bitten Sie den Kundendienst um Ersatz. 

Saubern Sie die Hinweise bei Bedarf, damit sie lesbar bleiben. Falls Sicherheitshinweise trotz Reinigung 
unlesbar bleiben, bitten Sie den Kundendienst um Ersatz. 

Fur die Sicherheitshinweise gelten die folgenden Standardsicherheitskategorien. 



^ ACHTUNG 

Weist auf eine Gefahr hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tode fiihren kann. 



^ VORSICHT 

Weist auf eine Gefahr hin, die zu leichten bis mittleren Verletzungen fiihren kann. 
In diesem Handbuch werden die folgenden Standard-Sicherheitshinweise verwendet. 

ACHTUNG! Weist auf bestimmte Vorgehensweisen hin, die bei Nichtbeachtung zu Verletzungen, zu groBen 
Datenverlusten oder zu irreparablen Schaden am Gerat fiihren konnen. 



VORSICHT Weist auf bestimmte Vorgehensweisen hin, die bei Nichtbeachtung zu Datenverlusten oder zu Schaden am 
Gerat fiihren konnen. 



Hinweis Weist auf wichtige Informationen hin. 
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A VORSICHT 



NICHT mit den 
Fingern in 
die beiden 
RADF-Scharniere 
fassen. 

Verletzungsgefahr! 





A CAUTION 






A ATTENTION 


APRECAUCION 


ACUIDADO 



^ ACHTUNG 



In diesem Bereich wird 
Hochspannung erzeugt. 
Bei Beriihrung kann 
es zu einem 
Stromschlag kommen. 
NICHT BERUHREN. 




Die Fixiereinheit ist 
sehrheiG. NICHT 
BERUHREN. 

Verbrennungsgefahr! 



NICHT mit der Hand zwischen 
das Hauptgehause und die 
Entwicklerfixiereinheit fassen. 
Verletzungsgefahr! 
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A CAUTION 


&. CAUTION 
& ATTENTION 




A ATTENTION 


AVORSICHT 


APRECflUCIOH 


APRECAUCION 




. 1 ATTENZIONE 


ACUIDADO 







^ VORSICHT 



Beim Zuruckschieben in die Ausgangsposition 
NICHT mit den Fingern in den Spalt unterhalb 
des oberen Einzugs fassen. Verletzungsgefahr! 




ACAUTION 




AATTENTION 




APRECAUCION 




ACUIDADO 




UTION 




'ATTENTION 




AVORSICHT 




APRECAUCION 




&ATTENZIONE 













^VORSICHT 



Vorsicht nach dem Offnen der 

Papierausgabe! 

Fassen Sie Fassen Sie NICHT 

mit der Hand in die Ausgabe. 

Verletzungsgefahr! 




Fassen Sie NICHT mit der Hand 
zwischen das Hauptgehause und 
das Fach. Verletzungsgefahr! 



A VORSICHT 



In der unteren Papierausgabe 
befindet sich eine Ftolleneinheit. 
Fassen Sie NICHT mit der Hand 
in die Ausgabe. 
Verletzungsgefahr! 
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Programm fur eine umweltvertragliche Produktentwicklung 



Schutz der Umwelt 

Hewlett-Packard hat sich zum Ziel gesetzt, umweltvertragliche Qualitatsprodukte herzustellen. Dieses 
Gerat ist so ausgelegt, dass seine Verwendung moglichst geringe Auswirkungen auf die Umwelt hat. 

Ozonfilter 

Dieses Produkt ist mit einem Ozonfilter ausgestattet, der die Luft in Innenraumen vor Ozonbelastung 
schiitzt. Der Ozonfilter sollte nach 250.000 kopierten Seiten im Zuge einer vorbeugenden Wartung 
ausgewechselt werden. 

Leistungsaufnahme 

Im Bereitschaftsmodus nimmt der Stromverbrauch deutlich ab. Dadurch werden nicht nur naturliche 
Ressourcen, sondern auch Geld gespart, ohne dass die hohe Leistung des Druckers beeintrachtigt wird. 
Dieses Produkt erfullt die Richtlinien des ENERGY STAR®-Programms (Version 1 .0), einer freiwilligen 
Initiative zur Forderung der Entwicklung stromsparender Burogerate. 



ENERGY STAR® ist eine in den USA eingetragene Marke. Als Partner des ENERGY STAR-Programms 
hat Hewlett-Packard Company dieses Gerat als ein Produkt eingestuft, das den ENERGY 
STAR-Richtlinien (Version 1 .0) fiir Energieeffizienz entspricht. Weitere Informationen finden Sie auf der 
Website von HP unter http://www.energystar.gov/. 

Papierverbrauch 

Die automatische Duplexfunktion dieses Gerats reduziert den Papierverbrauch und schont auf diese 
Weise die naturlichen Ressourcen. 

Kunststoff 

Kunststoffteile mit einem Gewicht von mehr als 25 Gramm sind gemaB internationaler Standards 
gekennzeichnet. Auf diese Weise lassen sich Kunststoffteile am Ende des Lebenszyklus des 
Druckers problemlos erkennen und dem Recycling zufiihren. 

Papier 

In diesem Produkt kann Recyclingpapier verwendet werden, wenn das Papier die im Print Media Guide 
beschriebenen Richtlinien erfullt. Das Gerat ist fur Recyclingpapier gemaB EN 12281 :2000 geeignet. 

Hinweise zu den verwendeten Material ien 

Dieses HP Produkt enthalt Quecksilber in der fluoreszierenden Lampe auf der Flussigkristallanzeige des 
Bedienfelds. Dieses Bauteil erfordert am Ende seiner Lebensdauer unter Umstanden eine gesonderte 
Entsorgung. 

Dieses HP Produkt enthalt Blei in den Lotkontakten. Diese Bauteile erfordern am Ende ihrer 
Lebensdauer unter Umstanden eine gesonderte Entsorgung. 
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Sicherheitshinweise am Gerat 9 



Dieses HP Produkt enthalt eine Lithium-Batterie auf der Speicherkarteneinheit. Dieses Bauteil erfordert 
am Ende seiner Lebensdauer unter Umstanden eine gesonderte Entsorgung. 



Recyclinginformationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/recycle, Oder wenden Sie sich an die in 
Ihrem Land/lhrer Region zustandigen Behorden bzw. an Electronics Industry Alliance unter 

http://www.eiae.org/. 

Datenblatt zur Materialsicherheit 

Datenblatter zur Materialsicherheit (MSDS) sind auf der Website fur HP LaserJet- Verbrauchsmaterialien 
unter http://www.hp.com/go/msds erhaltlich. 

Weitere Informationen zum Thema Umweltschutz 

Auf der Website von HP erhalten Sie Informationen zu den folgenden Umweltschutzthemen: 

• Umweltschutz-Produktprofildatenblatt fur dieses und eine Vielzahl weiterer HP Produkte 

• Hewlett-Packards klares Bekenntnis zum Umweltschutz 

• Hewlett-Packards Umweltschutz-Managementsystem 

• Riickgabe- und Recycling-Programm fur Produkte von HP 

• Datenblatt zur Materialsicherheit (MSDS) 

Diese Informationen erhalten Sie auf der Website von HP unter http://www.hp.com/go/environment Oder 
http://www.hp.com/hpinfo/community/environment. 




Batterij niet 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 
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Ubereinstimmungserklarung 



Ubereinstimmungserklarung 

nach ISO/IEC-Richtlinie 22 und EN 45014 

Name des Herstellers: Hewlett-Packard Company 

Adresse des Herstellers: 11311 Chinden Boulevard 

Boise, ID, 83714-1021, USA 

erklart, dass dieses Produkt 

Produktname: HP LaserJet 9055mfp / 9065mfp 

Produktnummern: Q3631 A, Q3632A 

Produktoptionen: ALLE 
den folgenden Produktspezifikationen entspricht: 

Sicherheit: IEC 60950:1 999 / EN60950:2000 

IEC 60825-1 :1 993+A1 / EN 60825-1 +A1 1 
(Produkt der Klasse 1 Laser/LED) 
GB4943-1995 

EMC: CISPR 22:1 997 / EN 55022:1 998 Klasse A 

EN 61000-3-2:1995/ A1 4 
EN 61000-3-3:1995 
EN 55024:1998 

FCC: 47 CFR, Teil 15 Klasse A / ICES-003, 

Ausgabe3/GB9254-1998 

AS / NZS 3548:1 995+A1 +A2 

Zusatzliche Informationen: 

Das Produkt erfullt die Bestimmungen der EMV-Richtlinie 89/336/EWG und der Niederspannungsrichtlinie 
73/23/EWG und tragt dementsprechend die CE-Kennzeichnung: 

1 Dieses Produkt wurde in einer typischen Konfiguration mit einem PC und Testsystemen von 
Hewlett-Packard gepruft. 

2 Dieses Gerat erfullt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Einsatz ist nur unter Einhaltung der 
folgenden Bedingungen gestattet: (1) Das Gerat verursacht keine schadlichen Stbrungen, 
und (2) das Gerat muss empfangene Stbrungen annehmen, auch wenn sich diese nachteilig 
auf den Betrieb des Gerats auswirken. 



Boise, Idaho USA 
12. Juni 2003 

Informationen bezuglich der behordlichen Bestimmungen erhalten Sie von folgenden Stellen : 

In Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, 
Victoria 3130, Australien. 

In Europa: Ihre ortliche Hewlett-Packard Vertriebs- und Kundendienststelle Oder Hewlett-Packard GmbH, 
Department HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger StraBe 130, D-71034 Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

In den USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 
83707-0015, USA (Tel.: 208-396-6000) 
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Sicherheitshinweise am Gerat 1 1 



Elektrische Spezifikationen 



ACHTUNG! Je nach Land/Region, in dem das MFP verkauft wird, gelten andere Netzanforderungen. Die 

Betriebsspannungen durfen nicht umgewandelt werden. Dies kann zu Schaden am Gerat fuhren. 





110-Volt-Modelle 


220-Volt-Modelle 


Netzanforderungen 


100-127V(+/-10%) 
50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


220-240V(+/-10%) 
50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


Empfohlene Mindeststromkapazitat fur typisches 
Produkt 


20 A 


10 A 





Durchschnittliche Leistungsaufnahme (in Watt) 


Produktmodell 


Beim Drucken 


Beim Kopieren 


Bereit- 
schaft 


Energie- 
sparmodus 
(Bereit- 
schaft 1) 


Automat. 
Abschal- 
tung 
(Bereit- 
schaft 2) 


Aus 


hp LaserJet 9055mfp 


1035W(55 PPM) 


1155 W (55 PPM) 


280 W 


240 W 


18 W 


< 1 W 


hp LaserJet 9065mfp 


1225W(65 PPM) 


1265 W (65 PPM) 


280 W 


240 W 


18 W 


< 1 W 



• Die angegebene Leistungsaufnahme im automatischen Abschaltmodus (Bereitschaftsmodus 2) gilt 
fur den Basiskopierer mit ausgeschaltetem Entfeuchter. 

• Die Standardaktivierungszeit aus dem automatischen Abschaltmodus (Bereitschaftsmodus 2) 
betragt 90 Minuten. Die Standardaktivierungszeit aus dem Energiesparmodus 
(Bereitschaftsmodus 1) betragt 15 Minuten. 

• Die angegebene Leistungsaufnahme beim Drucken gilt fiir den einseitigen Druck mit der Option 
HP Print Kit. Die angegebene Leistungsaufnahme beim Kopieren gilt fur den einseitigen Druck 
aus dem automatischen Vorlageneinzug. 

• Angaben ohne Gewahr. Aktuelle Informationen finden Sie auf der Website von HP unter 
http://www.hp.com/support/lj9055mfp oder http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 

Gerauschemissionen 



Schallpegel 


Per ISO 9296 und ISO 7779 


hp LaserJet 9055mfp 

Kopieren/Drucken (55 PPM) 
Bereitschaft 


LWAD = 7,6 bels (A) 
LWAD = 5,7 bels (A) 


hp LaserJet 9065mfp 

Kopieren/Drucken (65 PPM) 
Bereitschaft 


LWAD = 7,7 bels (A) 
LWAD = 5,8 bels (A) 


Schalldruckpegel (in Druckernahe) 


Per ISO 9296 und ISO 7779 


hp LaserJet 9055mfp 

Kopieren/Drucken (55 PPM) 
Bereitschaft 


LpAm = 59 dB(A) 
LpAm = 39 dB(A) 


hp LaserJet 9065mfp 

Kopieren/Drucken (65 PPM) 
Bereitschaft 


LpAm = 60 dB(A) 
LpAm = 39 dB(A) 



• Getestete Konfiguration: Basisgerat mit Standardfach 3, Letter-Papier, einseitiger Druck aus 
automatischem Vorlageneinzug im Modus Kopieren/Drucken, 1 Kopie pro Vorlage in das passive 
Ausgabefach. 

• Angaben ohne Gewahr. Aktuelle Informationen finden Sie auf der Website von HP unter 
http://www.hp.com/support/lj9055mfp oder http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 
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Bestimmungen 



FCC-Erklarung (Klasse A) 

Dieses Gerat wurde typengepriift und entspricht laut Abschnitt 15 der Vorschriften der amerikanischen 
Funk- und Fernmeldebehorde (FCC) den Grenzwerten fur Digitalgerate der Klasse A. Diese Grenzwerte 
dienen dazu, in BCiroraumen einen angemessenen Schutz gegen Funkstorungen zu gewahrleisten. 
Dieses Gerat erzeugt und verwendet HF-Energie und strahlt diese u. U. auch ab. Bei unsachgemaRer 
Installation und unsachgemaBem Betrieb, die von den Anweisungen des Herstellers abweichen, kann 
eine Funkstorung auftreten. Beim Betrieb in Wohnraumen ist das Auftreten von Storungen nicht 
auszuschlieBen. In diesem Fall muss der Benutzer die Storungen auf eigene Kosten beheben. Der 
Endbenutzer dieses Produkts muss bedenken, dass jegliche Anderungen, die an diesem Gerat ohne die 
Genehmigung von Hewlett-Packard vorgenommen werden, dazu fuhren konnen, dass das Produkt die 
Grenzwerte der Klasse A nicht mehr einhalt. In diesem Fall kann FCC dem Benutzer die Genehmigung 
zum Betreiben des Gerats entziehen. 

Ubereinstimmungserklarung fur Kanada 

Complies with Canadian EMC Class A requirements. 

„Conforme a la classe A des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques „CEM". 
FDA-Bestimmungen 

Dieses Gerat ist als Laserprodukt der Klasse 1 gemaB der Strahlenschutznorm „Radiation Control for 
Health and Safety Act" von 1 968 der US-Gesundheitsbehorde (DHHS) zertifiziert. Da die im Inneren des 
Druckers emittierte Strahlung durch das Schutzgehause und die AuBenabdeckungen vollstandig 
eingeschlossen ist, kann der Laserstrahl in keiner Phase des normalen Betriebs aus dem Gerat 
austreten. 

Lasersicherheit 

Das Strahlenschutzamt (Center for Devices and Radiological Health, CDRH) der amerikanischen Arznei- 
und Lebensmittelbehorde (Food and Drug Administration, FDA) hat Vorschriften fur Laserprodukte 
erlassen, die nach dem 1 . August 1 976 hergestellt wurden. Diese Vorschriften sind fur alle in den USA 
vertriebenen Produkte verbindlich. Dieses Gerat ist als Laserprodukt der Klasse 1 gemaB der 
Strahlenschutznorm „Radiation Control for Health and Safety Act (Strahlenschutzgesetz)" von 1968 der 
US-amerikanischen Gesundheitsbehorde (DHHS) zertifiziert. Da die im Inneren des Druckers emittierte 
Strahlung durch das Schutzgehause und die AuGenabdeckungen vollstandig abgeschirmt ist, kann der 
Laserstrahl in keiner Phase des normalen Betriebs aus dem Gerat austreten. 



ACHTUNG! Die Verwendung von Steuerungen, unerlaubte Einstellungen oder sonstige Verfahren, die nicht in 
diesem Handbuch angegeben sind, konnen zu gefahrlicher Strahlenbelastung fuhren. 

Laser-Erklarung fur Finnland 

Luokan 1 laserlaite 
Klass 1 Laser Apparat 

HP LaserJet 9055 mfp/9065 mfp laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 
Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. 
Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 

VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren utsattas 
for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 
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HUOLTO 



HP LaserJet 9055mfp, 9065mfp -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Lait- 
teen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimen- 
piteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa 
lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomallelasersateilylle laitteen ollessa 
toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje bppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for osynlig 
laserstralning. Betrakta ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 
Aallonpituus 775-795 nm 

Teho 5 m W 

Luokan 3B laser 

EMI-Erklarung (Korea) 



4*4 :a A A 

"1 AAV: *!*}4*lil-^--fr AA a \-9.^ ate 

4-8 4te °1 3& «M'l "KM, ^ sB2£ "Hl:- 



Bestimmungen fur Gerate der Klasse A (Taiwan) 



ACHTUNG! Das Nichtbeachten der folgenden Anweisungen kann zu Verletzungen oder zu Schaden am 
Gerat fuhren. 



Temperatur und Luftfeuchtigkeit 

Stellen Sie das MFP an einem Ort auf, an dem das Gerat weder direktem Sonnenlicht noch extremer 
Warme (Heizungen) oder Kalte (Klimaanlagen) ausgesetzt ist. Die Temperatur am Standort des 
Gerats sollte zwischen 10 °C und 30 °C liegen, die Luftfeuchtigkeit zwischen 10 % und 80 %. 

Beluftung 

Setzen Sie das MFP weder Staub, offenen Flammen, Ammoniakdampfen aus Reinigungs- oder 
Druckmitteln oder anderen schadlichen Stoffen aus. Der Standort muss gut beluftet sein. 

Erschutterungen 

Standige Erschutterungen und Vibrationen konnen zu Problemen fuhren. Stellen Sie das MFP auf 
einer ebenen, waagrechten und erschutterungsfreien Flache auf. 




Standortanforderungen und elektrisches Zubehor 
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Platzbedarf 



Stellen Sie das MFP in einem Raum auf, in dem ausreichend Freiraum fur die Durchfuhrung aller 
Bedienungsschritte, fiir den Austausch der Verbrauchsmaterialien sowie fur vorbeugende 
Wartungsarbeiten zur Verfiigung steht. Siehe „Standortanforderungen"auf Seite 28. 

Transport 

Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie umziehen und das Gerat an seinen neuen Standort 
transportiert werden muss. 

Das Nichtbeachten der folgenden Anweisungen kann zu Schaden am Gerat, Uberhitzung, 
Stromschlag und Verletzungen fuhren. 

Steckdose 

Die Kapazitat einer Steckdose ist eingeschrankt. Verwenden Sie fiir das MFP einen eigenen Stromkreis, 
um Uberhitzung und Rauchbildung zu vermeiden. Die Kapazitat der Netzsteckdose muss auf die 
Gesamtleistungsaufnahme des MFP einschlieGlich seiner Peripheriegerate ausgerichtet sein. 

Die Steckdose sollte sich in der Nahe des Gerats befinden und leicht zuganglich sein. 
Netzstecker und Netzkabel 

Wenn der Netzstecker nicht test in die Steckdose eingesteckt ist, kann es zu Uberhitzung und 
Rauchbildung kommen. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels fest in die Steckdose ein, bevor 
Sie das MFP einschalten. Falls sich der Stecker nicht fest in die Steckdose einstecken lasst, Ziehen 
Sie ihn ab, und lassen Sie ihn von einem Elektriker reparieren. Schalten Sie das MFP nicht ein, wenn 
der Netzstecker defekt ist. 

Die Steckdose sollte sich in der Nahe des Gerats befinden und leicht zuganglich sein. 

Ein beschadigtes Netzkabel kann zu Uberhitzung, Kurzschlussen oder Feuer fuhren. Das Netzkabel darf 
weder gebogen, gestaucht, gestoBen noch durch einen anderen Gegenstand beschadigt werden. 
Wickeln Sie das Kabel nicht auf. Falls das Netzkabel des MFP gebogen oder beschadigt ist, wenden Sie 
sich sofort an den Kundendienst. Versuchen Sie nicht, das Kabel selbst zu reparieren. Schalten Sie das 
MFP bei einem defekten Netzkabel sofort aus. 

Adapter und Mehrfachsteckdosen 

SchlieBen Sie das Netzkabel des MFP nicht uber einen Adapter oder eine Mehrfachsteckdose, an die 
mehrere Gerate angeschlossen sind, an die Netzsteckdose an. Dies konnte Uberhitzung und Feuer zur 
Folge haben. 

Verlangerungs- und Netzkabel 

Die Kapazitat von Verlangerungs- und Netzkabeln ist eingeschrankt. Bei nicht ausreichender Kapazitat 
kann es zu Rauchbildung und Uberhitzung kommen. Schalten Sie in diesem Fall das MFP sofort aus, 
und informieren Sie einen Elektriker. Weitere Informationen zu Netzanforderungen, Leistungsaufnahme, 
Verlangerungskabeln, Adaptern und Steckern erhalten Sie bei Ihrem Kundendienstvertreter oder einem 
Elektriker. 

Handhabung des Gerats 

Das Nichtbeachten der folgenden Warnungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod 
und/oder zu Schaden am Gerat fuhren. 

Beruhren des MFP 

• Beruhren Sie keine Hochspannungsbereiche im Inneren des Gerats, die mit dem Hinweis 
ACHTUNG versehen sind. 

• Beruhren Sie nicht die Oberflache der Trommel. 

• Fassen Sie nicht mit der Hand in die Entwicklereinheit, um einen Papierstau zu beseitigen. 
Weitere Informationen finden Sie unter „Sicherheitshinweise am Gerat" auf Seite 6. 
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ACHTUNG! Das Nichtbeachten der folgenden Anweisungen kann zu Schaden am Gerat, Uberhitzung und 
Verletzungen fuhren. 



Beruhren des MFP 

• Beruhren Sie keine magnetischen Bereiche Oder Bereiche mit hohen Temperaturen im Inneren des 
Gerats, die mit dem Hinweis VORSICHT versehen sind. 

• Fassen Sie nicht in das Innere des Gerats, es sei denn, Sie mochten einen Papierstau beseitigen 
oder Toner nachfullen. 

• Gehen Sie beim Herausziehen der automatischen Duplexeinheit mit auGerster Vorsicht vor. 
Weitere Informationen finden Sie unter „Sicherheitshinweise am Gerat" auf Seite 6. 

Pflegliche Behandlung des MFP 

Achten Sie darauf, dass keine Buro- oder Heftklammern oder andere kleine metallische Gegenstande in 
das Gerat fallen. Verschutten Sie keine Flussigkeiten uber dem Gerat. 

Stellen Sie auf dem Gerat keine Vasen, Bucher oder andere schwere Gegenstande ab. Abgestellte 
Gegenstande blockieren den Arbeitsbereich und konnen zu Schaden am MFP oder den 
Originaldokumenten fuhren. 

Ungewohnliche Vorkommnisse 

Wenn Sie ungewohnliche Gerausche, Geruche oder Rauch feststellen, halten Sie den Betrieb sofort an, 
schalten Sie den Hauptschalter aus, Ziehen Sie den Netzstecker, und informieren Sie den Kundendienst. 

Wenn ein Schutzschalter ausgelost wurde oder eine Sicherung durchgebrannt ist, halten Sie den Betrieb 
sofort an, und informieren Sie einen Elektriker. Informationen zu Netzanforderungen und 
Leistungsaufnahme des Gerats erhalten Sie bei Ihrem Kundendienstvertreter. 

Anderungen am Gerat 

Nehmen Sie keine Anderungen an diesem Gerat vor, und entfernen Sie keine Bauteile oder Schrauben. 
Fuhren Sie keine Wartungsarbeiten durch, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind. SchlieRen 
Sie an diesem Gerat keine Zubehbrteile an, die nicht eindeutig dafur zugelassen sind. 

RoutinemaBige Wartung 



ACHTUNG! Das Nichtbeachten der folgenden Anweisungen kann zu Schaden am Gerat, Uberhitzung und 
Verletzungen fuhren. 



RegelmaBige Prufung 

Priifen Sie, ob die Stecker test sitzen. Uberprufen Sie das Netzkabel und den Netzstecker auf Schaden 
(Knicke, Risse, Kratzer, Schnitte usw.), und uberprufen Sie, ob sich der Netzstecker uberma(3ig warm 
anfuhlt. Stellen Sie sicher, dass der Stecker korrekt eingesteckt und die Erdung nicht unterbrochen ist. 
Halten Sie den Betrieb bei ungewohnlichen Vorkommnissen sofort an. 

Anforderungen fur Kundendienst 

Wenn eine „Anforderung fiir den Kundendienst" angezeigt wird, informieren Sie den Kundendienst. 
Toner 

Bewahren Sie Toner fur Kinder unzuganglich auf. Wenn Tonerstaub aufgrund falscher Handhabung 
austritt, vermeiden Sie als VorsichtsmaBnahme die Inhalierung sowie Augen- oder Hautkontakt. Weitere 
Informationen zur Tonersicherheit finden Sie im Datenblatt zur Materialsicherheit. Ein Datenblatt zur 
Materialsicherheit fur professionelle Anwender finden Sie unter http://www.hp.com/go/msds. 
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Papier 

Priifen Sie, dass das verwendete Papier die im Abschnitt „Papier" auf Seite 35 beschriebenen 
Spezifikationen erfullt. 

Reinigungsmaterialien 

Verwenden Sie nur Reinigungsmaterialien, die von HP fur das Gerat empfohlen werden. Informationen 
hierzu erhalten Sie bei Ihrem Kundendienstvertreter. Verwenden Sie Reinigungsmaterialien nur zum 
Reinigen, und bewahren Sie sie auGerhalb der Reichweite von Kindern oder anderen Personen auf, 
die sich damit gefahrden konnen. 

Bereitschaftsmodus 

Schalten Sie in den Bereitschaftsmodus, wenn das Gerat nur kurze Zeit auRer Betrieb ist. Wenn das 
Gerat langere Zeit auBer Betrieb ist, schalten Sie den Hauptnetzschalter aus, oder stellen Sie den 
wochentlichen Timer entsprechend ein. 

Entsorgung des Gerats 

Hewlett-Packard bietet an bestimmten Standorten Programme fur die Rucknahme und das Recycling 
von alten oder defekten Geraten an. Welches Recycling-Programm in Ihrer Nahe fiir dieses HP Produkt 
verfCigbar ist, erfahren Sie auf der Website von HP unter http://www.hp.com/go/recycle oder bei der 
nachsten HP Vertriebsvertretung. 

Rolleneinheit 

Im Broschurenfach befindet sich eine Rolleneinheit. Fassen Sie beim Herausnehmen von gefaltetem 
oder geheftetem Papier nicht mit der Hand in das Broschurenfach. Sie konnten sich verletzen! 

Fassen Sie beim Heften groBformatiger Kopien nicht in das offene Ausgabefach. Sie konnten sich 
verletzen! 
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AuBere Komponenten des MFP 




Erlauterungen zu den auBeren Komponenten des MFP 

1 Automatischer Vorlageneinzug (ADF) zieht die einzelnen Blatter der Dokumentvorlagen 
automatisch zum Kopieren auf das Scannerglas. 

2 Tonerzugangsklappe wird zum Nachfullen von Toner gebffnet. 

3 Ablage ist ein praktischer Arbeitsbereich zur Ablage von Dokumenten vor und nach dem Kopieren. 

4 Fremdschnittstellen-Verkabelung (FIH) zum Anschluss fur optionale Gerate von Drittanbietern. 

5 Fach 1 fiir kleinere Kopierjobs auf Normal- oder Spezialpapier. 

6 Hochleistungs-Papierzufiihrung (HCI) Q3637A/Q3638A (optional) fur 4.000 Blatt. 
Q3637A: optionale Hochleistungs-Papierzufuhrung fur Letter/A4 (Abbildung oben) oder 
Q3638A: optionale Hochleistungs-Papierzufuhrung fur Ledger/A3 (Abbildung unten) 
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7 Rechte Seitenklappe wird zum Beseitigen von Papierstaus geoffnet. 

8 Fach 4 ist ein einstellbares Universalfach fur 1 .500 Blatt. 

9 Fach 3 ist ein einstellbares Universalfach fur 500 Blatt. 

10 Fach 2 ist ein einstellbares Universalfach fur 500 Blatt. 

In die Facher 2, 3, 4 und 5 konnen auch die breiten Formate der oben angegebenen Papierformate 
eingelegt werden. 

11 Vordere Klappe wird zum Beseitigen von Papierstaus im Inneren des MFP geoffnet. 

12 Finisher (optional) sortiert, heftet und sortiert oder gruppiert die Kopien. 

Mit der optional erhaltlichen Lochervorrichtung konnen die kopierten Blatter zweifach, dreifach oder 
vierfach gelocht werden. Q3634A: unterstutzt Falzen bzw. Heften und Falzen von Broschuren sowie 
Dreifachfalzung. 

13 Einzug fur die Endbearbeitung (optional) ftigt Deckblatter ein und ermoglicht die manuelle 
Fertigstellung der Kopien. 

14 Primarer Netzschalter schaltet die Stromversorgung zum MFP ein bzw. aus. 

15 Sekundarer Netzschalter schaltet die Stromversorgung zum MFP ein bzw. aus. Damit kann das 
MFP als Kopierer, Scanner, Server oder Drucker eingesetzt werden. 

16 Beruhrungsempfindliche Anzeige mit interaktiven Anzeigen zur Auswahl der Kopiereinstellungen. 

17 Bedienfeld zur Steuerung des MFP. 
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Komponenten im Inneren des MFP 


































to o) 



Erlauterungen zu den Komponenten im Inneren des MFP 

1 Tonerflasche enthalt Toner zum Nachfullen. 

2 Griff der Tonerflasche wird zur Entnahme der Tonerflasche nach vorne gezogen. 

3 Automatische Duplexeinheit (ADU) fuhrt das Papier uber die Trommel und fixiert den Toner auf 
der Kopie. Die Duplexeinheit kann zum Beseitigen von Papierstaus entfernt werden. 

4 ADU-Hebel A kann zur Entnahme der ADU beim Beseitigen von Papierstaus gedreht werden. 

5 Trommeleinheit bringt den Toner auf die Kopie auf. 

6 Fixierer fixiert den Toner auf der Kopie. 

7 Zahler gibt die Gesamtzahl der kopierten oder gedruckten Seiten an. 
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Optionales Zubehor 



Lochervorrichtungen: 
Q3689A: Zweifachlochung 
Q3691A: Vierfachlochung 
(schwedisch) 
Q3635A: Dreifachlochung 
Q3690A: Vierfachlochung 



Q3639A: Druckcontroller 




Q3642A: Festplatte fur Kopiercontroller 



Q3636A: Einzug fur die 
Endbearbeitung 




Q3638A: Hochleistungs-Papierzufuhrunt i 
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Ausfuhrliche Beschreibung des optionalen Zubehors 




Q3634A: Multifunktions- 
Finisher 



1 Finisher-Klappe wird zum Beseitigen von Papierstaus im Inneren des Finishers bzw. zum 
Nachfullen von Heftklammern und zum Leeren des Locher-Abfallbehalters geoffnet. 

2 Ausgabe fur Broschurenmodus (nur beim Multifunktions-Finisher Q3634A) gibt die fertiggestellten 
Broschiiren im Modus „Falzen", „Heften und Falzen" oder „Dreifachfalzung" aus. 

3 Broschurenfach (nur beim Multifunktions-Finisher Q3634A) enthalt die fertiggestellten BroschCiren 
im Modus „Falzen", „Heften und Falzen" oder „Dreifachfalzung". 

4 Primares Fach enthalt die Kopien im Modus „Nicht Sortieren", „Sortieren" (versetzt), „Heften und 
Sortieren" und „Gruppieren" (versetzt). 

5 Sekundares Fach enthalt die Kopien im Modus „Nicht Sortieren" und „Gruppieren", wenn der 
Modus „Druckseite nach oben bzw. nach unten" gewahlt ist. 
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1 Finisher-Hebel wird zum Beseitigen von Papierstaus nach unten gedruckt. 

2 Optionale Lochervorrichtung fur Zweifach-, schwedische Vierfach-, Dreifach- und Vieriachlochung 
der Kopien. 

3 Transporthebel des Einzugs fur die Endbearbeitung wird zum Beseitigen von Papierstaus gelost. 

4 Transporthebel des Papierausgabefachs wird zum Beseitigen von Papierstaus gelost. 

5 Transporthebel des Staplers wird zum Beseitigen von Papierstaus gelost. 

6 Unterer Hebel wird zum Beseitigen von Papierstaus gelost. 

7 Staplerknopf (nur beim Multifunktions-Finisher) kann zum Beseitigen von Papierstaus im Stapler 
gedreht werden. 

8 Stapler stapelt und heftet die Kopien; wird beim Multifunktions-Finisher Q3634A auch zum Falzen 
eingesetzt. 

9 Abfallbehalter des Lochers enthalt das beim Lochen ausgestanzte Papier. 

10 Heftklammerngehause enthalt das Heftklammernmagazin; muss beim Nachfullen von Heftklammern 
ausgetauscht werden. 

11 Staplergriff zum Entfernen des Staplers beim Beseitigen von Papierstaus oder Austauschen des 
Heftklammernmagazins. 
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1 Bedienfeld zur Steuerung des Einzugs fur die Endbearbeitung. 

2 Losehebel wird beim Beseitigen von Papierstaus gelost, um den oberen Teil des Einzugs fur die 
Endbearbeitung zu verschieben. 

3 Papierfuhrungen des oberen Fachs fixieren das Papier. 

4 Oberes Fach enthalt das Papier fur den Deckblattmodus des Finishers. 

5 Unteres Fach enthalt das Papier fur den Deckblattmodus des Finishers bzw. einen Kopiensatz fur 
den manuellen Modus „Heften", „Lochen" oder „Dreifachfalzung". 

6 Papierfuhrungen des unteren Fachs fixieren das Papier. 
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Q3637A: Hochleistungs- 
Papierzufuhrung 




Q3638A: Hochleistungs- 
Papierzufuhrung 



1 Obere Abdeckung der Hochleistungs-Papierzufuhrung wird zum Einlegen von Papier geoffnet. 

2 Klappe der Hochleistungs-Papierzufuhrung wird zum Beseitigen von Papierstaus geoffnet. 

3 Zugangshebel der Hochleistungs-Papierzufuhrung zum Papierpfad kann zum Beseitigen von 
Papierstaus nach unten gedruckt werden. 

4 Papierfuhrungen der Hochleistungs-Papierzufuhrung fixieren das Papier. 

5 Papierladetaste wird gedruckt, urn die Bodenplatte zu senken, damit Papier eingelegt werden 
kann. 

6 Bodenplatte der Hochleistungs-Papierzufuhrung hebt sich automatisch entsprechend dem 
Fullstand und senkt sich, wenn die Papierladetaste gedruckt wird. 

7 Hinterer Anschlag fixiert das hintere Ende des Papierstapels. 
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Standortanforderungen 
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he: 



hp 9055mfp/9065mfp und 100-Blatt-Ausgabefach 




Hinweis Das Ausgabefach fur den Modus „Druckseite nach unten" des Hefters/Staplers (Q3633A) und des 

Multifunktions-Finishers (Q3634A) senkt sich allmahlich, je mehr Kopien ausgegeben werden. Achten 
Sie darauf, dass sich keine Gegenstande im Bewegungspfad dieses Fachs links neben dem Finisher 
befinden - dies konnte zu Schaden am Finisher fiihren. 
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Gewicht des MFP 



418,5 lb (190 kg) 

+29 lb (13 kg) mit automatischem Vorlageneinzug 

+121 lb (55 kg) mit Hefter/Stapler (Q3633A) 

+143 lb (65 kg) mit Multifunktions-Finisher (Q3634A) 

+23 lb (10,5 kg) mit Einzug fur die Endbearbeitung (Q3636A) 

+4,4 lb (2 kg) mit Lochervorrichtung (Q3635A) 

+66 lb (30 kg) mit Hochleistungs-Papierzufuhrung (Q3637A) 

+93 lb (42 kg) mit Hochleistungs-Papierzufuhrung (Q3638A) 
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Bedienfeld 
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1 Netzschalter schaltet die Stromversorgung zum MFP ein bzw. aus. 

2 Beruhrungsempfindliche Anzeige zeigt Status- und Hilfeinformationen, interaktive Anzeigen und 
Beruhrungstasten zur Auswahl der Funktionen an. 

3 PRUFEN zeigt alle Einstellungen an, die fur den aktuellen Job ausgewahlt wurden. 

4 Modusauswahltaste stellt den Betriebsmodus des Gerats auf Kopieren, Senden/Speichern oder 
Drucken um. 

5 HILFE zeigt Hilfe zur aktuell ausgewahlten Funktion an oder ruft den Hauptbenutzermodus auf. 

6 Numerischer Tastenblock ermoglicht die Eingabe numerischer Werte. 

7 ENTWURFSKOPIE gibt einen einzigen Kopiensatz aus, anhand dessen die aktuellen Einstellungen 
uberpruft werden konnen. 

8 UNTERBRECHEN stoppt den laufenden Kopiervorgang, damit Kopien uber das Scannerglas 
angefertigt werden konnen. 

9 ABBRECHEN stoppt den laufenden Kopiervorgang und loscht den Speicherinhalt. 

10 Timer leuchtet, wenn der Timer aktiviert ist. 

11 BEREITSCHAFT EIN/ AUS aktiviert den Energiesparmodus, so lange das MFP inaktiv ist, oder 
aktiviert den Timer-Unterbrechungsmodus, wenn die Funktion „Wochentimer" aktiv ist. 

12 START aktiviert den Kopier- oder Scanvorgang. 

13 LOSCHEN setzt die Anzahl der Kopien zuriick. 

14 Seitenzahler zeigt die Zahler-Anzeige an oder ruft Programmiermodi zur Einstellung spezieller 
Funktionen auf. 

15 JOBGROSSE zeigt Anzeigen zur Auswahl von Funktionen zum Speichern und Abrufen von Jobs an. 

16 RESET setzt das MFP auf die Einstellungen zurCick, die fur den automatischen Modus oder den 
Hauptbenutzermodus voreingestellt sind. 
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Beruhrungsempfindliche Anzeige 



Bei der beruhrungsempfindlichen Anzeige handelt es sich um ein LCD-Display, das interaktive Anzeigen 
mit Beruhrungstasten zur Auswahl der Kopierfunktionen anzeigt. Die gewahlten Optionen werden 
hervorgehoben dargestellt. Die Anzeigen konnen auch mit den Bedienfeldtasten aufgerufen werden. 



VORSICHT Die beruhrungsempfindliche Anzeige ist mit einer Glasplatte abgedeckt. Lassen Sie keine Gegenstande auf 
die Glasplatte fallen, und setzen Sie das Glas keinem starken Druck aus, da es sonst brechen oder zerkratzt 
werden konnte. 

Nach dem Einschalten des sekundaren Netzschalters erscheint das HP Logo fur ca. 10 Sekunden auf 
dem Display. Wahrenddessen werden die Anfangseinstellungen des MFP geladen. Danach wird so 
lange der Aufwarmbildschirm angezeigt, bis der Fixierer nach ca. 5 bis 6 Minuten seine 
Arbeitstemperatur erreicht hat. 

Erst wenn das Hauptfenster angezeigt wird, kann die beruhrungsempfindliche Anzeige interaktiv 
verwendet werden. Dann konnen Sie durch Beruhren der Anzeigetasten mit dem MFP kommunizieren. 
Das Fenster zeigt automatisch den Status des MFP an. Uber die Hilfetaste konnen Sie zu jedem Fenster 
Hilfe aufrufen, mit Ausnahme der Fenster Jobgrofie und Hauptbenutzermodus. 

Hauptfenster 

Das Hauptfenster wird nach der Aufwarmphase und dem Laden der Anfangseinstellungen angezeigt. Mit 
Ausnahme der Anzahl der Kopien konnen die Anfangseinstellungen nur vom Hauptbenutzer geandert 
werden. 

Die folgenden Modi konnen aus dem Hauptfenster aufgerufen werden: finisher, duplex, kontrast, 

SKALIEREN, PAPIER Und ERWEITERT. 




1 


Ordnertasten 


2 


Hinweissymbole 


3 


Meldungsbereich 


4 


VORLAGENANZAHL 


5 


Symbole fur Ausrichtung der Vorlage (Master/Sub/Festplatte/Drehung) 


6 


Taste PAPIERTYP/-FORMAT 


7 


Zahler ANZAHL/EINSTELLEN 


8 


Speicheranzeige 


9 


Taste STATUS 
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10 VORLAGEN 

11 Taste AUSGABE 

12 Taste DREHUNG AUS 

13 Taste SPEICHERN 

14 Bereich fur die Einstellung des Papierformats 

15 Bereich fur die Einstellung des Linsenmodus 

16 Bereich fur die Einstellung der Kopierdichte 

17 Bereich fur die Einstellung des Kopiermodus 

18 Tasten fur die Einstellung des Ausgabemodus 

19 Bereich fur Ausgabesymbole 

Anfangseinstellungen 

Die Anfangseinstellungen werden nach dem Einschalten des MFP, nach der Einrichtung des Kennworts 
fur die KopierCiberwachung sowie beim manuellen oder automatischen Zuriicksetzen des Kopierers 
geladen. 

• Kopienzahl: 1 

• Finisher: Unsortiert im primaren Ausgabefach 

• Duplex: 1M 

• Kontrast: Automatisch 

• Skalieren: 1 :1 

• Papier: Automatisch 

Reset-Modus 

Die Reset-Funktion kann vom Hauptbenutzer ausgeschaltet oder in 30 Sekunden-lntervallen auf 
30 Sekunden bis 5 Minuten gesetzt werden. StandardmaRig schaltet sich dieser Modus ein, wenn 
das MFP 1 Minute lang inaktiv ist. Durch Betatigen der RESET-Taste wird normalerweise auch das 
Hauptfenster angezeigt, es sei denn, diese Einstellung wurde vom Hauptbenutzer geandert. Siehe 
„Systemanfangseinstellungen 1" auf Seite 176. 

Automatische Papierwahl 

Wenn im Bereich papier der beruhrungsempfindlichen Anzeige die Option autom. hervorgehoben ist, 
wird das Papierformat automatisch gewahlt. Die automatische Papierwahl erkennt beim Kopieren vom 
Scannerglas oder iiberden automatischen Vorlageneinzug nur Standard-Papierformate. Informationen 
iiber die Hauptbenutzereinstellungen zur automatischen Papierwahl finden Sie unter „Einstell. fur autom. 
Fachwahl 11" auf Seite 191. 

Automatische Skalierung 

Die Skalierung wird automatisch auf Grundlage des verwendeten Papierformats und der gewahlten 
Vorlagengr6l3e gewahlt. 

Automatischer Kontrast 

Wenn im Bereich kontrast der beruhrungsempfindlichen Anzeige die Option autom . hervorgehoben ist, 
wird der Kontrast automatisch auf den Kontrast der Vorlage abgestimmt. Manuelle Kontrasteinstellungen 
setzen die automatische Einstellung auBer Kraft. 

Automatischer Fachwechsel 

Wenn das gewahlte Papierfach wahrend des Kopierens leer wird, wechselt die automatische 
Fachwechselfunktion - sofern dies vom Hauptbenutzer eingestellt ist - automatisch zu einem anderen 
Fach, in dem das gleiche Papierformat eingelegt ist. Auf diese Weise kann der laufende Kopiervorgang 
ohne Unterbrechung fortgesetzt werden. Fach 1 ist von dieser Funktion ausgenommen. 
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Loschen der Blattvorderkante 



Beim Einzug aus dem automatischen Vorlageneinzug werden wenige Millimeter der Blattvorderkante 
einer Kopie geloscht, um die Qualitat und Zuverlassigkeit der Kopie zu Ciberprufen. Diese Funktion kann 
vom Hauptbenutzer deaktiviert werden. Siehe „Papiertyp/Sonderformat 6" auf Seite 185. 

Kundendiensteinstellungen 

Folgende Einstellungen konnen von autorisierten HP Kundendienstvertretern geandert werden. 
Papierkapazitat des Finishers 

StandardmaRig konnen beliebig viele Kopien erstellt werden. Das MFP kann vom Kundendienst jedoch 
so eingestellt werden, dass der Finisher nach einer bestimmten Anzahl von Kopien keine weiteren 
Kopien mehr annimmt. 

Fassungsvermogen des Hefters 

Das Fassungsvermogen des Hefters kann vom Kundendienst eingestellt werden. Zur Auswahl stehen 
50, 45, 40 Oder 35 Blatt. 
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Umrechnungstabelle fur Papierformate 



In der folgenden Tabelle sind die Ma(3e der in diesem Handbuch genannten Papierformate in Zoll und 
Millimeter angegeben. 



Format 


Englisch (Zoll) 


Metrisch (Millimeter) 


A3 


1 1,69 x 16,54 


297 x 420 


A4 


8,27 x 11,70 


210x297 


A4-R 


11,70x8,27 


297 x 210 


A5 


5,83 x 8,27 


148x210 


A5-R 


8,27 x 5,83 


210x 148 


A6-R 


148,5 x 105 


5,85x4,14 


B4* 


10,12x 14,33 


257 x 364 


B4-R * 


14,33x 10,12 


364 x 257 


B5 * 


7,17x10,12 


182x257 


B5-R * 


10,12x7,17 


257 x 182 


B6-R * 


5,02x7,17 


128 x 182 


Exec (J IS) 


8,5 x 13 


215,9x330 


Executive 


7,25 x 10,50 


184,2x266,7 


5,5 x 8,5 (siehe Hinweis) 


5,5x8,5 


140x216 


5,5 by 8,5R+ (siehe Hinweis) 


5,5x8,5 


216 x 140 


Letter 


8,5 x 11 


215,9x279,4 


Letter-R 


11,0x8,5 


279,4x215,9 


Legal 


8,5 x 14 


215,9x355,6 


Ledger/Tabloid 


11,0 x 17,0 


279,4x431,8 



* B-Formate entsprechen JIS 



Hinweis Aus Lokalisierungsgrunden wird das Format 5,5 x 8,5 in den Treibern auch als ..Statement" bezeichnet. 

Einlegen der Vorlagen auf das Scannerglas 

Das Scannerglas ist fur Vorlagen vorgesehen, die nicht uber den automatischen Vorlageneinzug 
eingezogen werden konnen. Dies ist zum Beispiel bei ungeeigneten Formaten der Fall, oder wenn 
die Vorlagen gefalzt, geheftet, eingerissen oder allgemein von schlechter Qualitat sind. 

1 Offnen Sie die Dokumentenabdeckung. 

2 Legen Sie die Vorlage mit der Druckseite nach unten so auf das Scannerglas, dass sie an der 
linken und hinteren PapierfCihrung anliegt. 
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3 SchlieBen Sie die Dokumentenabdeckung vorsichtig, um zu verhindern, dass die Vorlage auf dem 
Scannerglas verschoben wird. 




Hinweis Falls die gewahlte Anzahl der Kopien das Fassungsvermogen des Ausgabefachs uberschreitet, nehmen 

Sie die bereits kopierten Blatter aus dem Fach, um einen Papierstau zu vermeiden. 

Wenn Sie aus einem Buch kopieren, ohne den Buchkopiemodus zu verwenden, wahlen Sie die 
Ausgabeoptionen Rahmen-/Falzl6schung bzw. Leerbereioh loschen, um schwarze Streifen 
an den Randern zu vermeiden. 



Spezifikationen 

• Maximalformat der Vorlage: Ledger/A3 (Einzelblatt Oder Buch) 

• Maximales Gewicht/Dicke des Buchs: 6,8 kg (15 lb)/30 mm 

• Einlegen der Vorlagen: Druckseite nach unten, an hinterer linken Ecke anliegend 

Verwenden des automatischen Vorlageneinzugs (ADF) 

Spezifikationen fur Kopien in den Modi 1M, A>2, 2>2, 2M 

• Vorlagenformat: Standardformate werden automatisch erkannt 

• Vorlagengewicht: 13-34 lb 

• Fassungsvermogen des Vorlageneinzugs: 100 Blatt (20 lb) 

• Fassungsvermogen des Vorlagenausgabefachs: 100 Blatt (20 lb) 

• Einlegen der Vorlagen: Druckseite nach oben, Ausrichtung wie Papier im Fach 

• Maximal zulassige Wblbung: 10 mm 

Verwenden des Modus fur gemischte Vorlagen* 

• Vorlagenformat: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5-R+ gemischt 
(5,5 x 8,5 nur in Hochformat) 

• Fassungsvermogen des Vorlageneinzugs fur gemischte Vorlagen: 100 Blatt (20 lb) 

*Weitere Informationen zum Modus fur gemischte Vorlagen finden Sie unter „Modus „Gemischte 
Vorlage"" auf Seite 96. 
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Fur den automatischen Vorlageneinzug ungeeignete Vorlagen 



"1 


2 


3 










A \\ 1 1 / / / 

1 l L 


/ 1 — 


/// 1 





1 Gewellte, zerknitterte oder gefaltete Vorlagen 

2 Uberklebte oder ausgeschnittene Vorlagen 

3 Biicher 

4 Hochglanzpapier oder Transparentfolien, Zeichenpapier, Zellophan 

5 Gefalzte, gelochte oder geheftete Vorlagen 

6 Extrem dCinne oder dicke Vorlagen 

Einlegen der Vorlagen 

Der automatische Vorlageneinzug (ADF) kann bis zu 100 Blatt Vorlagen automatisch auf das 
Vorlagenglas einziehen. Dabei wird das oberste Blatt zuerst eingezogen. Der ADF sollte nur fur 
ungeheftete, ungefalzte, glatte und flache Vorlagen verwendet werden. 

• Fiir die automatische Erkennung des Vorlagenformats mussen die Vorlagen genau an den 
Papierfiihrungen anliegen. 

• Die automatische Papierwahl erkennt Standardformate. 

• Spezifikationen zu Formaten, Gewicht und Fassungsvermbgen fur alle Kopiermodi finden Sie 
auf den folgenden Seiten. 

Stellen Sie vor Einlegen der Vorlagen sicher, dass der Vorlageneinzug vollstandig geschlossen ist. 

1 Legen Sie die Vorlagen mit der Druckseite nach oben in das Fach des Vorlageneinzugs. 
Bei beidseitig bedruckten Vorlagen muss Seite 1 nach oben zeigen. 

2 Stellen Sie die Papierfiihrungen ein. 

Einlegen von gemischten Vorlagen 

Vorlagen mit gemischten Formaten konnen gemeinsam aus dem ADF kopiert werden. Wahlen Sie dazu 
entweder den Modus „Automatische Papierwahl" oder „Automatisch Skalieren". Im Modus „Automatische 
Papierwahl" werden die Kopien entsprechend den Vorlagen in verschiedenen Formaten ausgegeben. Im 
Modus ..Automatisch Skalieren" werden alle Kopien im gleichen (ausgewahlten) Format ausgegeben. 
Damit dies moglich ist, wird automatisch eine passende Skalierung gewahlt. Weitere Informationen zur 
Verwendung des gemischten Vorlagenmodus finden Sie unter „Modus „Gemischte Vorlage"" auf 
Seite 96. 

• Formate gemischter Vorlagen: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5R+ und 5,5 x 8,5 
(Vorlagen mit dem Format 5,5 x 8,5 konnen nur in Hochformat eingezogen werden) (13-34 lb) 

• Fassungsvermogen des automatischen Vorlageneinzugs: maximal 100 Blatt (20 lb) 

• Kopienanzahl: maximal 9.999 Blatt 

• Nicht unterstutzte Grundeinstellungen: Gedrehte Ausgabe, Heften und Sortieren mit automatischer 
Papierwahl, Falzen, Heften und Falzen mit automatischer Papierwahl, Dreifachfalzung 
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• Nicht unterstutzte Spezialvorlagen: Benutzerdefinierte Formate, Vorlagen mit Leporellofalzung, 
Registerblatter 

• Nicht unterstutzte Ausgabeeinstellungen: Zwischen-ZDeckblatt, Kapitel, Kombination, Broschure, 
Folienzwischenblatt, Zwischenbild, Buchkopie, Job programmieren, Leerbereich loschen, 
Wiederholen, automatisches Layout, Overlay, Speichern eines Bildes im Overlay-Speicher 

Stellen Sie vor der Verwendung des gemischten Vorlagenmodus sicher, dass der Vorlageneinzug 
vollstandig geschlossen ist. 

1 Sortieren Sie die Vorlagen in der richtigen Reihenfolge, und legen Sie sie wie folgt ein: 

a Vorlagen mit dem Format Ledger/Legal in den Vorlageneinzug mit der Druckseite bzw. mit Seite 
1 nach oben und in Querformat (d. h., das Dokument wird an der kurzeren Seite eingezogen). 

b Vorlagen mit dem Format Letter in Hoch- oder Querformat. 

c Vorlagen mit dem Format 5,5 x 8,5 nur in Hochformat. 

2 Legen Sie die gemischten Vorlagen mit der Druckseite nach oben so in das ADF-Fach ein, dass sie 
an der linken hinteren Ecke des Fachs anliegen. 

3 Stellen Sie die Papierfuhrungen auf das Format der groBten Vorlage ein. 

Papier in den Fachern des MFP 



Papierformat 


Standard-Papierformate 


Ledger, Exec (JIS), Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5, A3, 
B4, A4, A4-R, B5, B5-R 


Angaben fur 
Standardformate 


Geben Sie fur Letter-R das Format A4-R an und fur 
5,5 x 8,5 das Format A5 


Benutzerdef. Format 


Geben Sie die MaBe des Papiers ein. Unterstutzt 
werden Formate zwischen 210 mm x 140 mm und 
314 mm x 459 mm 


Breites Papier 


Ledger+, Letter+, Letter-R+, 5,5 x 8,5+, A3+, B4+, A4+, 
A4-R+, B5+, A5+ 


Ma Be in Millimeter 
bzw. Zoll 


Exec (J IS) 


203 mm x 330 mm (8,5 Zoll x 13 Zoll) 


A3 


297 mm x 420 mm (11,7 Zoll x 16,5 Zoll) 


B4 


257 mm x 364 mm (10,1 Zoll x 14,3 Zoll) 


A4 


210 mm x 297 mm (8,3 Zoll x 11,7 Zoll) 


B5 


182 mm x 257 mm (7,2 Zoll x 10,1 Zoll) 


A5 


148 mm x 210 mm (5,9 Zoll x 8,3 Zoll) 


Papiergewicht 


Fach, allgemein 


1 6-24 lb 


Fach fur dickes Papier 


200 g/m 2 (25-110 lb) 


Fach fur dunnes Papier 


13-15 lb (nur Modus 1M Oder 2^1) 


Fach fur Registerblatter 


25-45 lb (nur Modus 1M Oder 2M) 


Fassungsvermogen 


Fach 2 und 3 


500 Blatt (20 lb), einstellbar auf jedes Standardformat 
bzw. auf die breiten Formate Ledger+ und 5,5 x 8,5-R 


Fach 4 


1.500 Blatt (20 lb), einstellbar auf jedes Standardformat 
bzw. auf die breiten Formate Ledger+ und 5,5 x 8,5-R 


Gesamtfassungsvermdgen 


2.600 Blatt einschlieBlich Fach 1 fur 100 Blatt 
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Hinweis 



Das Format A5 kann nur in Hochformat eingelegt werden. 



Das Format Legal-W wird nicht unterstutzt. 

Die Einstellungendereinzelnen FacherfurStandardformat, benutzerdefiniertes Formatund breites Format 
konnen im Hauptbenutzermodus geandert werden. Siehe „Papiertyp/Sonderformat 6" auf Seite 185. 

Die Papiereinstellungenfurdieeinzelnen Facher konnen im Hauptbenutzermodus geandert werden. Siehe 
„Papiertyp/Sonderformat 6" auf Seite 185. 

Bei speziellen Papiersorten konnen die Zuverlassigkeit des Druckers und die Kopierqualitat nicht garantiert 
werden. Verwenden Sie nur von HP empfohlenes Papier. 



Lander-/regionenspezifische Einstellungen 

Nicht bei jedem Modell stehen die Formate Executive und Executive-R bzw. 8K, 16K und 16K-R zur 
VerfCigung. Dies ist abhangig von den lander-/regionenspezifischen Einstellungen des Gerats. Die 
Formate Executive und Executive-R werden von US-amerikanischen Modellen unterstutzt, die Formate 
8K, 16K und 16K-R von taiwanischen Modellen. 

Papier in der optionalen Hochleistungs-Papierzufiihrung (Q3637A) 



Papierformat 


Standardformat 


Letter, A4 (vom Kundendienst einstellbar), B5, 
16K (Taiwan) und Executive (USA) (siehe 
„Lander-/regionenspezifische Einstellungen" auf Seite 40 


Angaben fur 
Standardformate 


Keine Angaben 


Benutzerdef. Format 


Geben Sie die MaBe des Papiers ein. Unterstutzt werden 
Formate zwischen 257 mm x 182 mm und 
314 mm x 223 mm 


Breites Papier 


Letter, A4+ (vom Kundendienst einstellbar), B5+ 


Papiergewicht 


Standardgewicht 


1 6-24 lb 


HCI fur dickes Papier 


200 g/m 2 (25 lb -110 lb) 


HCI fur diinnes Papier 


13-15 lb (nur Modus 1M Oder 2M) 


HCI fur Registerblatter 


25-45 lb (nur Modus 1M Oder 2M) 


Fassungsvermogen 


4,000 Blatt 


20 lb, nur fur Standardformate Oder breite Formate 
LETTER+ Oder A4+ 


6,600 Blatt 


EinschlieBlich drei MFP-Facher und Fach 1 fur 100 Blatt 



Hinweis Die Papiereinstellungen fur die Hochleistungs-Papierzufiihrung konnen im Hauptbenutzermodus geandert 

werden. Siehe „Papiertyp/Sonderformat 6" auf Seite 185. 
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Papier in der optionalen Hochleistungs-Papierzufiihrung (Q3638A) 



Papierformat 


Standardformat 


Ledger, Exec (JIS), Legal, Letter, Letter-R+, A3, B4, 
A4, A4-R (vom Kundendienst einstellbar), 8K und 

I Or\ ^ I dlWdl \) ^blcl lfc; „l_al lUci / 1 cLJIUI lfcJI lb|JfcJZII IbUI lc 

Einstellungen" auf Seite 40) 


AnnQkan fill* 
MMydUcn TUI 

Standardformate 




Benutzerdef. Format 


Geben Sie die MaRe des Papiers ein. Unterstutzt werden 
Formate zwischen 210 mm x 195 mm und 
314 mm x 459 mm 


Breites Papier 


Breites Papier Ledger, Letter+, Letter-R+, A3+, B4+, A4+, 
A4-R+ (vom Kundendienst einstellbar) 


Papiergewicht 


Standardgewicht 


1 6-24 lb 


HCI fur dickes Papier 


200 g/m 2 (25-110 lb) 


HCI fur dunnes Papier 


13-15 lb (nur Modus 1M Oder 2M) 


HCI fur Registerblatter 


25-45 lb (nur Modus 1M Oder 2^1) 


Fassungsvermogen 


4.000 Blatt 


20 lb, nur fur Standardformate Oder breite Formate 


6.600 Blatt 


EinschlieRlich drei MFP-Facher und Fach 1 fur 100 Blatt 



Hinweis Die Papiereinstellungen fur die Hochleistungs-Papierzufiihrung konnen im Hauptbenutzermodus geandert 

werden. Siehe „Papiertyp/Sonderformat 6" auf Seite 185. 

Bei speziellen Papiersorten konnen die Zuverlassigkeit des Druckers und die Kopierqualitat nicht garantiert 
werden. Verwenden Sie nur von HP empfohlenes Papier. 



Papier in der automatischen Duplexeinheit 



Papierformat 


Standardformat 


A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5, Ledger, Legal, 
Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5, Exec (JIS), 
8K, 16K, 16K-R (Taiwan) und Executive, Executive-R 
(USA) (siehe „Lander-/regionenspezifische Einstellungen" 
auf Seite 40) 


Angaben fur 
Standardformate 


Keine Angaben 


Breites Papier 


Ledger+, Letter+, Letter-R+, A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, 
B5-R+, A5+, 5,5 x 8,5+ 


Papiergewicht 


Standardgewicht 


200 g/m 2 (16-110 lb) 
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Papier in Fach 1 



Papierformat 


Standardformat 


Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5, 5,5 x 8,5-R, A3, 
B4, A4, B5, B5-R, A6-R 

8K, 16K, 16K-R (Taiwan) und Executive, Executive-R 
(USA) (siehe „Lander-/regionenspezifische Einstellungen" 
auf Seite 40) 




Angaben fur 
Standardformate 


/ IIC\ A/I D A c Ac D DC D 
txec tJlo), A4-n, AO, AO-H, bb-H 




Benutzerdef. Format 


Geben Sie die MaBe des Papiers ein. Unterstutzt werden 
Formate zwischen 100 mm x 148 mm und 
314 mm x 459 mm 




Breites Papier 


Ledger+, Letter+, 8,5 by 1 1 R+, 5,5 x 8,5+, 5,5 x 8.5-R+, 
A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, A5+R 


Papiergewicht 


Allgemeiner Modus 


1 6-24 lb 




Dicker Modus 


25-110 lb (200 g/m 2 ) 




Dunner Modus 


13-1 5 lb 




Registerblattmodus 


25-45 lb 




Sonstiges 


Auch Transparentfolien und Vorlagen mit Faseranteil 
konnen eingelegt werden 


Fassungsvermogen 


100 Blatt 


20 lb, gestapelt; Einzeleinzug fur Spezialpapier 



Hinweis Bei speziellen Papiersorten konnen die Zuverlassigkeit des Druckers und die Kopierqualitat nicht garantiert 

werden. Verwenden Sie nur von HP empfohlenes Papier. 
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Papier im Hefter/Stapler (Q3633A) und im optionalen Multifunktions-Finisher 
(Q3634A) 

Das optionale Finisher-Zubehor unterstutzt die Standardformate und breiten Formate Ledger, Legal und 
8,5 x 1 1 R+ (5,5 x 8,5-R/W im Modus „Nicht Sortieren", „Sortieren" oder „Gruppieren"). 

Primares Fach (Hauptfach) des Hefters/Staplers (Q3633A) und des 
optionalen Multifunktions-Finishers (Q3634A) 



Hinweis Wenn nicht anders angegeben, haben der Hefter/Stapler (Q3633A) und der Multifunktions-Finisher 

(Q3634A) ein Fassungsvermogen von 20 lb. 



Unsortiert/Sortiert/Gruppiert 


500 Blatt 


A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5, A5-R, B6-R, A6-R, PC, 
Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5, 5,5 x 8,5-R, 
Exec (JIS) 

A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, A5-R+, 
Ledger+, Letter+, Letter-R+, 5,5 x 8,5+, 5,5 x 8,5-R+, 
benutzerdefiniert 

8K, 16K, 16K-R (Taiwan) und Executive, Executive-R 
(USA) (siehe „Lander-/regionenspezifische Einstellungen" 
auf Seite 40) 




2.500 Blatt, 
3.000-Blatt-Fach 


A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5, A5-R, B6-R, A6-R, PC, 
Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5, 5,5 x 8,5-R, 
Exec (JIS) 

A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, A5-R+, 
Ledger+, Letter+, Letter-R+, 5,5 x 8,5+, 5,5 x 8.5-R+, 8K, 
16K, 16K-R (Taiwan) und Executive, ExecutiveR (USA) 
(siehe „Lander-/regionenspezifische Einstellungen" auf 
Seite 40) 


Modus Heften und Sortieren 


1.000 Blatt 


Ledger/Ledger-W, Legal, Letter/Letter-W, 
Letter-R/Letter-WR, variabel entsprechend der Anzahl der 
zu heftenden Seiten. Weitere Informationen finden Sie in 
nachstehender Tabelle. 





Ledger/Ledger-W (A3/A3+) 


Legal, Letter/Letter+, 8,5 x 1 1 R+/8,5 x 1 1 R+ 
(B4/B4R, A4/A4+, A4R/A4-R+, B5/B5+, A5/A5+) 


Anzahl der Koplen 


2 Heftklammern 


1 Heftklammer 


2 Heftklammern 


1 Heftklammer 


2-9 


50 Satze 


50 Satze 


1 00 Satze 


1 00 Satze 


10-20 


50 


50 


50 


50 


21-30 


30 


30 


30 


30 


31-40 


25 


25 


25 


25 


41-50 


20 


20 


20 


20 



Das MFP kann vom Kundendienst so eingestellt werden, dass der Kopiervorgang bei Erreichen der oben 
aufgefiihrten Mengen automatisch angehalten wird. 



Sekundares Fach des Hefters/Staplers (Q3633A) und des 
optionalen Multifunktions-Finishers (Q3634A) 

Hinweis Wenn nicht anders angegeben, haben der Hefter/Stapler (Q3633A) und der Multifunktions-Finisher 

(Q3634A) ein Fassungsvermogen von 20 lb. 

200 Blatt zwischen 100 mm x 148 mm und 314 mm x 459 mm. 



VORSICHT Wenn mehr Kopien gewahlt sind als der Finisher fassen kann, nehmen Sie die fertigen Satze noch wahrend 
des laufenden Kopiervorgangs aus dem Ausgabefach, urn Papierstaus zu vermeiden. 
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Broschurenfach des optionalen Multifunktions-Finishers (Q3634A) 



Modus „Falzen" 


Standard-Papierformate 


Ledger, Legal, Letter-R, A3, B4, A4R, 

8K (Taiwan) (siehe „Lander-/regionenspezifische 

Einstellungen" auf Seite 40) 




Breite Formate 


Ledger+, Letter-R+, A3+, B4+, A4-R+ 




Papiergewicht 


16-1 10 lb (200 g/m 2 ) 




Anzahl gefalzter Blatter 


Maximal 3 Blatter 




Fassungsvermogen des 
Broschurenfachs 


Maximal ca. 100 Blatt 
(Ledger, Legal, A3, B4) 

Maximal 33 gefalzte Broschuren aus je 3 Blattern 
(33 x 3 = 99 Blatter) 

Maximal 50 gefalzte Broschuren aus je 2 Blattern 

(50x2= 100 Blatter) 

Maximal ca. 75 Blatt (Letter-R, A4R) 

Maximal 25 gefalzte Broschuren aus je 3 Blattern 

(25 x 3 = 75 Blatter) 

1 VI dAI I 1 Idl Of y C IdlZ. LC tJlUoOIIUICII aUo JC C DldLLCI 1 1 

(37 x 2 = 74 Blatter) 


Modus „Heften und 
Falzen" 


Standard-Papierformate 


Ledger, Legal, Letter-R, A3, B4, A4R, 

8K (Taiwan) (siehe „Lander-/regionenspezifische 

Einstellungen" auf Seite 40) 




Breite Formate 


Ledger+, Letter-R+, A3+, B4+, A4-R+ 




Papiergewicht 


200 g/m 2 (16 lb - 110 lb) 




Anzahl gefalzter Blatter 


Maximal 20 Blatt (20 lb) 

Maximal 19 Blatt (inkl. ein dickeres Deckblatt) 




Fassungsvermogen des 
Broschurenfachs 


Maximal ca. 100 Blatt (Ledger, Legal, A3, B4) 
Maximal 20 gefalzte Broschuren aus je 5 Blattern 
(20x5 = 100 Blatt) 

Maximal 10 gefalzte Broschuren aus je 10 Blattern 
(10x10 = 100 Blatt) 

Maximal 5 gefalzte Broschuren aus je 20 Blattern 

(5 x 20 = 100 Blatt) 

Maximal ca. 75 Blatt (Letter-R, A4R) 

Maximal 15 gefalzte Broschuren aus je 5 Blattern 

(15x5 = 75 Blatt) 

MaYimal 7 npfsl7tp RrnQphurpn piiq ip If) Rlattprn 
iviaAii i idi / yciaiz.it; diuooiiuicm duo jc i u oiduciii 

(7x10 = 70 Blatt) 

Maximal 3 gefalzte Broschuren aus je 20 Blattern 
(3 x 20 = 60 Blatt) 


Modus 

„Dreifachfalzung" 


Papierformat 


Letter-R, A4-R 


Papiergewicht 


20 lb 




Anzahl gefalzter Blatter 


Maximal 3 Blatter 




Fassungsvermogen des 
Broschurenfachs 


Maximal ca. 50 Blatt (bei Dreifachfalzung) 



lm Broschurenfach befindetsich eine Rolleneinheit. Fassen Sie beim Entnehmen von gefalzten und 
gehefteten bzw. nur gefalzten Broschuren NICHT mit der Hand in die Rolleneinheit. Sie konnten 
sich verletzen! 



Papier im optionalen Einzug fur die Endbearbeitung (Q3636A) 

Hinweis 5,5 x 8,5R+ und A5+ werden nur bei Einzug im Hochformat unterstutzt. 



Papierformat 


Oberes Fach 


A4, A4-R, Letter, Letter-R, B5, B5-R, A5, 5,5 x 8,5, 
16K, 16K-R (Taiwan) und Executive, Executive-R (USA) 
(siehe „Lander-/regionenspezifische Einstellungen" auf 
Seite 40) 

A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, Letter+, Letter-R+, 
5,5 x 8,5+ 




Unteres Fach 


A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, Letter, Letter-R, A5, 
5,5 x 8,5, Ledger, Legal, Exec (JIS), 
or\, i br\, lbrvn ^laiwan) (siene 

„Lander-/regionenspezifische Einstellungen" auf Seite 40) 
A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, Ledger+, 
Letter+, Letter-R+, 5,5 x 8,5+ 


Papiergewicht 


Standard 


200 g/m 2 (13-110 lb) 




Manuelles Heften 


200 g/m 2 (13-110 lb) 




Manuelles Lochen 


13-45 lb 




Manuelles Heften und 
Falzen 


200 g/m 2 (16-110 lb) 




Manuelle Dreifachfalzung 


200 g/m 2 (16-110 lb) 



Hinweis Einige Papiersorten mit einem Gewicht von 45 lb lassen sich nicht gut lochen. 

Auch das Lochen von Spezialpapier (z. B. selbstklebendes Papier) kann zu Problemen fuhren. 



Papier in den Lochervorrichtungen 



Papier in der optionalen Lochervorrichtung (Q3689A) 



Papierformat 


Siehe „Tabelle fur Lochungen" auf Seite 47 


Papiergewicht 


13-45 lb 


Anzahl der Locher 


2 


Lochdurchmesser 


8,0 mm ± 0,5 mm 


Lochabstand 


108 mm ± 0,5 mm 



Hinweis Einige Papiersorten mit einem Gewicht von 45 lb lassen sich nicht gut lochen. 

Spezialpapier (z. B. Transparentfolien, Etiketten, Registerblatter) darf nicht gelocht werden. Dies kann zu 
Schaden an der Lochervorrichtung fuhren. 
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Papier in der optionalen Lochervorrichtung (Q3635A) 



Papierformat 


Siehe „Tabelle fur Lochungen" auf Seite 47 


Papiergewicht 


13-45 lb 


Anzahl der Locher 


3 


Lochdurchmesser 


8,0 mm ± 0,5 mm 


Lochabstand 


108 mm ± 0,5 mm 



Einige Papiersorten mit einem Gewicht von 45 lb lassen sich nicht gut lochen. 

Spezialpapier (z. B. Transparentfolien, Etiketten, Registerblatter) darf nicht gelocht werden. Dies kann zu 
Schaden an der Lochervorrichtung fiihren. 



Papier in der optionalen Lochervorrichtung (Q3690A) 



Papierformat 


Siehe „Tabelle fur Lochungen" auf Seite 47 


Papiergewicht 


13-45 lb 


Anzahl der Locher 


4 


Lochdurchmesser 


8,0 mm ± 0,5 mm 


Lochabstand 


108 mm ± 0,5 mm 



Einige Papiersorten mit einem Gewicht von 45 lb lassen sich nicht gut lochen. 

Spezialpapier (z. B. Transparentfolien, Etiketten, Registerblatter) darf nicht gelocht werden. Dies kann zu 
Schaden an der Lochervorrichtung fiihren. 



Papier in der optionalen Lochervorrichtung (Q3691 A) 



Papierformat 


Siehe „Tabelle fur Lochungen" auf Seite 47 


Papiergewicht 


13-45 lb 


Anzahl der Locher 


4 (schwedisch) 


Lochdurchmesser 


8,0 mm ± 0,5 mm 


Lochabstand 


108 mm ± 0,5 mm 



Einige Papiersorten mit einem Gewicht von 45 lb lassen sich nicht gut lochen. 

Spezialpapier (z. B. Transparentfolien, Etiketten, Registerblatter) darf nicht gelocht werden. Dies kann zu 
Schaden an der Lochervorrichtung fiihren. 
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Papier 
Format 


Zweifachlochung 


Dreifachlochung 


Vierfachlochung 


Vierfachlochung 
(schwedisch) 


A6-R 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


B6-R 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


A5-R 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


A5 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: JA 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


B5-R 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: JA 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


B5 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: JA 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: NEIN 


A4-R 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: JA 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


A4 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: JA 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: JA 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: JA 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: JA 


B4-R 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: JA 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: NEIN 


A3-R 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: JA 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: JA 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: JA 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: JA 


5,5x8,5-R 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


5,5x8,5 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: JA 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Letter-R 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: JA 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Executive 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: JA 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: JA 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: NEIN 


Executive-R 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: JA 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Letter 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: JA 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: JA 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: NEIN 


Legal-R 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: JA 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Exec (JIS) -R 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: JA 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Ledger-R 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: JA 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: JA 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: NEIN 


8K-R 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: JA 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: NEIN 


16K 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: JA 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: NEIN 


16K-R 


Lochen: JA 

Lochen und Heften: JA 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


A5-R+ 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


A5+ 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


B5-R+ 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


B5+ 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


A4-R+ 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


A4+ 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


B4-R+ 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


A3-R+ 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 
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Papier 
Format 


Zweifachlochung 


Dreifachlochung 


Vierfachlochung 


Vierfachlochung 
(schwedisch) 


5,5 x 8.5-R+ 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


5,5 x 8,5+ 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Letter-R+ 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Letter+ 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Ledger+ 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Benutzerdef. 
Format 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 


Lochen: NEIN 

Lochen und Heften: NEIN 



Unterstiitzte Papiergewichte 



Automatischer Vorlageneinzug 


13-34 lb 


MFP-Facher 


Alle Facher: 16-24 lb 

Dicker Modus: 200 g/m 2 (25-110 lb) 

Diinner Modus: 13-15 lb 

Registerblattmodus: 25-45 lb (nur Modus 1 M Oder 2M) 


Hochleistungs-Papierzufuhrung 


16-24 lb 

Dicker Modus: 200 g/m 2 (25-110 lb) 
Diinner Modus: 13-15 lb 

Registerblattmodus: 25-45 lb (nur Modus 1M Oder 2M) 


Automatische Duplexeinheit 


200 g/m 2 (16-1 10 lb) 


Fach 1 


200 g/m 2 (13-1 10 lb) 


Hefter/Stapler (Q3633A) und 
Multifunktions-Finisher (Q3634A) 


200 g/m 2 (13-110 lb) 


Einzug fur die Endbearbeitung (Q3636A) 


200 g/m 2 (13-1 10 lb) 


Lochervorrichtung (Q3635A) 


1 3-45 lb* 



*Einige Papiersorten mit einem Gewicht von 45 lb lassen sich nicht gut lochen. 



Hinweis Bei speziellen Papiersorten konnen die Zuverlassigkeit des Druckers und die Kopierqualitat nicht garantiert 

werden. Verwenden Sie nur von HP empfohlenes Papier. 
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Energieverwaltung 



Bereitschaftsmodus 

Die beiden Bereitschaftsmodi werden nachfolgend beschrieben: 

• Der automatische Bereitschaftsmodus spart Strom durch Absenken der Fixierer-Temperatur, wenn 
das MFP inaktiv ist. 

• Der automatische Ausschaltmodus spart durch teilweises Ausschalten der Energieversorgung 
zusatzlich Strom. 

Automatische Bereitschaft (Bereitschaft 1) 

Diese Funktion senkt die Leistungsaufnahme automatisch nach einer bestimmten Zeit der Inaktivitat des 
MFP. Die automatische Bereitschaft kann auf 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120 Oder 240 Minuten eingestellt 
werden. In der Anfangseinstellung schaltet sich dieser Modus ein, wenn das MFP 15 Minuten lang 
inaktiv ist. Informationen zur Hauptbenutzereinstellung finden Sie unter „Bereitschaftsmodus-Einstell. 
12" auf Seite 191. 

Aufheben der automatischen Bereitschaft 

Driicken Sie eine beliebige Bedienfeldtaste. Der Bereitschaftsmodus wird aufgehoben und die 
beruhrungsempfindliche Anzeige wird wieder beleuchtet. 

Automatisches Ausschalten (Bereitschaft 2) 

Diese Funktion schaltet die Hauptstromzufuhr nach einer bestimmten Zeit der Inaktivitat des MFP 
automatisch ab. Die automatische Ausschaltung kann nach 30, 60, 90, 120 Oder 240 Minuten erfolgen. 
In der Anfangseinstellung schaltet sich dieser Modus ein, wenn das MFP 90 Minuten lang inaktiv ist. 
Informationen zur Hauptbenutzereinstellung finden Sie unter „Bereitschaftsmodus-Einstell. 12" auf 
Seite 191. 

Aufheben der Automatischen Ausschaltung 

Driicken Sie BEREITSCHAFT EIN/AUS. Das MFP ist nach einer Aufwarmphase von ca. 5 Minuten 
wieder einsatzbereit. 

Manuelles Ausschalten 

Driicken Sie die Taste BEREITSCHAFT EIN/AUS mindestens eine Sekunde lang, und lassen Sie die 
Taste danach wieder los. Der Ausschaltmodus wird aktiviert. 

Hinweis Der manuelle Ausschaltmodus kann vom Hauptbenutzer eingestellt werden. Informationen zur 

Hauptbenutzereinstellung finden Sie unter „Bereitschaftsmodus-Einstell. 12" auf Seite 191. Wenn 
der manuelle Ausschaltmodus aktiviert ist, wird der manuelle Bereitschaftsmodus aufgehoben. 

Mit Ausnahme der LED BEREITSCHAFT EIN/AUS, die nun standig leuchtet, werden alle LEDs sowie die 
beruhrungsempfindliche Anzeige ausgeschaltet. 



Hinweis Die Taste BEREITSCHAFT EIN/AUS muss mindestens eine Sekunde lang gedriickt werden. Andernfalls 

wird folgende Meldung angezeigt und der Ausschaltmodus nicht aktiviert. 



BEREITSCHAFTSMODUS mehr als 1 Sek. gedriickt halten, dann loslassen 
(Ausschalten) . 

Aufheben der manuellen Ausschaltung 

Driicken Sie BEREITSCHAFT EIN/AUS. Der manuelle Ausschaltmodus wird nach einer Aufwarmphase 
von ca. 5 Minuten aufgehoben. Die LED BEREITSCHAFT EIN/AUS wird ausgeschaltet, und die 
beruhrungsempfindliche Anzeige wird wieder aktiviert. 
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Zugriffsverwaltung 



Eingabe eines Kennworts fur die Kopieruberwachung 

Das Kennwort fur die Kopieruberwachung muss eingegeben werden, wenn die Kopieruberwachung 
aktiviert ist, ein Benutzerkennwort zugewiesen ist und auf der beruhrungsempfindlichen Anzeige die 
Meldung Kennwort fur Kopieruberwachung eingeben angezeigt wird. 

1 Geben Sie das achtstellige Kennwort fur die Kopieruberwachung Liber das Tastenfeld ein. Falls 
das Kennwort ungiiltig ist, wird das MFP auf die Anfangseinstellungen zuruckgesetzt. Geben Sie 
in diesem Fall das richtige Kennwort ein, oder wenden Sie sich an den Hauptbenutzer. 

Hinweis In einigen Landern/Regionen hat das Kennwort fur die Kopieruberwachung weniger als 8 Stellen. 

2 Drucken Sie START, um drei Sekunden lang die aktuelle Anzahl der erstellten Kopien sowie das 
Kopierlimit anzuzeigen. 

Aktueller Seitenzahler/Hochstanzahl 018888/025000 
Kopierbereit 

Wenn das Kopierlimit erreicht ist, wird folgende Meldung angezeigt: 

Hochstanzahl an Kopien erreicht / 025001/025000 

Wenden Sie sich in diesem Fall an den Hauptbenutzer. Er kann den Kopienzahler zurucksetzen. 

3 Wahlen Sie die gewunschten Kopiereinstellungen, und geben Sie die Anzahl der Kopien ein. 

4 Wenn alle Einstellungen ubernommen werden konnen, drucken Sie START. 

Wochentimer 

Wenn der Wochentimer aktiviert ist, leuchtet die Timer-LED auf der rechten Seite des Bedienfelds. 

Hinweis Wenn die Timer-LED leuchtet, schaltet sich das MFP automatisch ab. Schalten Sie das Gerat in diesem 

Fall nicht Giber den Netzschalter aus. 

Timer-Unterbrechung 

Wenn nur die Timer-LED leuchtet und alle anderen LEDs ausgeschaltet sind, wurde das MFP vom 
Wochentimer abgeschaltet. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie das MFP wieder 
einschalten mochten: 

1 Drucken Sie BEREITSCHAFT EIN/AUS. Das Hauptfenster wird angezeigt. Es enthalt die folgende 
Meldung: 

Bitte warten 

Auf warmphase des Kopierers 
Timer-Unterbrechungsmodus 
Kennwort eingeben 



Hinweis Das Kennwort fur die Timer-Unterbrechung ist nicht werkseitig voreingestellt. Es muss vom Hauptbenutzer 

eingerichtet werden. Informationen zur Einrichtung des Kennworts finden Sie unter „Kennwort 
Wochentimer 5" auf Seite 190. 

Falls kein Kennwort fur die Timer-Unterbrechung eingerichtet ist, wird stattdessen die in Schritt 3 
angegebene Meldung angezeigt. 

2 Geben Sie das vierstellige Kennwort fur die Timer-Unterbrechung iiber die Bedienfeldtasten ein. 
Falls das eingegebene Kennwort ungCiltig ist, geben Sie das gCiltige vierstellige Kennwort ein. 

Timer-Unterbrechungsmodus 
Kennwort eingeben ******** 

3 Drucken Sie START. 

Kopierdauer eingeben 

0 Stunde(n) 05 Minute (n) 
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4 Geben Sie fur den Stundenwert eine einstellige Zahl (z. B. 3 fur drei Stunden) iiber die 
Bedienfeldtasten ein. Gultige Werte sind 0-9. 

5 Driicken Sie START. 

Kopierdauer eingeben 

3 Stunde(n) 05 Minute (n) 

6 Geben Sie fur den Minutenwert eine zweistellige Zahl (z. B. 07) uber die Bedienfeldtasten ein. 
(05-60). 

Kopierdauer eingeben 

3 Stunde(n) 07 Minute (n) 

7 Drucken Sie START. Der Kopierer ist nun fur die eingestellte Kopierdauer einsatzbereit. 

8 Wenn Sie den Kopierer nicht mehr benbtigen, drucken Sie die Taste BEREITSCHAFT EIN/AUS 
mindestens eine Sekunde lang, und lassen Sie die Taste danach wieder los. Das MFP schaltet 
sich wieder aus und steht somit nicht mehr zur Verfiigung. 

Nutzungsverwaltung 
Zahlerliste 

Mit dieser Funktion kbnnen Sie die folgenden Informationen in Form einer Liste auf der 
beruhrungsempfindlichen Anzeige anzeigen: Gesamtzahler, Kopierzahler, Druckzahler und 
startdatum. Sie konnen diese Liste anzeigen und ausdrucken. 

So zeigen Sie die Zahlerliste an 

1 Drucken Sie P SEITENZAHLER, urn die Zahlerliste anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie beenden, urn zum Hauptfenster zuruckzukehren. 
So drucken Sie die Zahlerliste 

1 Drucken Sie P SEITENZAHLER, urn die Zahlerliste anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie zahlermenu. Das Hauptfenster wird angezeigt. 

3 Drucken Sie START. Die Zahlerliste wird gedruckt, und der Listendruckmodus wird deaktiviert. 
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Das Hauptfenster 



Das Hauptfenster ist das Standardfenster der beruhrungsempfindlichen Anzeige und wird angezeigt, 
wenn das Gerat eingeschaltet oder der Bereitschaftsmodus deaktiviert ist. Die meisten Joboptionen 
werden mithilfe der Beriihrungstasten im Hauptfenster ausgewahlt. Weitere Joboptionen konnen auf 
dem Bedienfeld mithilfe konventioneller Tasten, wie z.B. JOBGROSSE, ausgewahlt werden. 

Wenn die Kopieruberwachtung aktiviert ist, muss ein achtstelliges Kennwort eingegeben werden, bevor 
Kopien erstellt werden konnen. Das Kennwort wird vom Hauptbenutzer eingestellt. Siehe 
„Kopieruberwachungsdaten bearb. 1" auf Seite 181. 

Alle Anfangseinstellungen im Hauptfenster, ausgenommen der Anzahl, konnen vom Hauptbenutzer im 
Fenster „Kopieranfangseinstellungen" konfiguriert werden. 



Noma) papier im Format 
in Fach 1 einlegen. 



VORLB.GENANZfl.HL 



ism 




Hinweis Die Vorlagenanzahl, die in der Mitte des Meldungsbereichs angezeigt wird, zahlt die Originalseiten, die 

beim Scannen in den Vorlageneinzug eingelegt werden. Eine Duplexvorlage sowie eine Simplexvorlage 
werden als 1 gezahlt. Wenn Sie vom Vorlagenglas scannen, erhoht sich der Zahler bei jedem gescannten 
Bild urn 1 . Das Popup-Menu, in dem Sie die grundlegenden Kopiereinstellungen auswahlen konnen, wird 
im Hauptfenster angezeigt. 

Bei der Verarbeitung aufeinanderfolgender Kopierjobs wird moglicherweise die Meldung Auf warmen im 
Meldungsbereich des Hauptfensters angezeigt, wahrend Einstellungen zur Erhaltung der Kopierqualitat 
vorgenommen werden. 

1 Legen Sie das Originaldokument in den Vorlageneinzug oder auf das Vorlagenglas. 

2 Driicken Sie START, urn beim Kopieren die Anfangseinstellungen zu verwenden, oder treffen Sie 
eine andere Auswahl, und drCicken Sie anschlieBend START. 

Grundlegende Kopiereinstellungen 

Duplexmodus: siehe Seite 56. 
Verwenden von Fach 1 : siehe Seite 57. 
Kontrast: siehe Seite 58. 
Skalieren: siehe Seite 59. 
Papierformat: siehe Seite 63. 
Bindungsmodus: siehe Seite 66. 
Einstellen des gespeicherten Jobs: siehe Seite 66. 
Weitere grundlegende Kopiervorgange 
Speichermodus: siehe Seite 69. 
Glasspeichermodus: siehe Seite 69. 

Speichermodus des automatischen Vorlageneinzugs: siehe Seite 70. 

Unterbrechungsmodus: siehe Seite 70. 

Drehung: siehe Seite 72. 

Priif- und Entwurfskopie: siehe Seite 73. 

Hilfemodus: siehe Seite 74. 
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Finishermodus: Siehe „Finishermodi" auf Seite 75. 
Vorlage: Siehe „Vorlagen" auf Seite 93. 
Ausgabe: Siehe „Ausgabefunktionen" auf Seite 99. 
Tandem-Modus: siehe „Tandem-Modusbetrieb"auf Seite 154. 

Wenn im Meldungsbereich des Hauptfensters Einstellungsmodus angezeigt wird, lie(3 ein Techniker 
das MFP im Kundendiensteinstellungsmodus zuriick. In diesem Fall wenden Sie sich an den Techniker 
und bitten ihn, den Modus zu deaktivieren. Andernfalls wirkt sich dies nachteilig auf das Kopieren aus. 

Einrichten eines Jobs wahrend der Aufwarmphase 

Wahrend das MFP aufgewarmt wird, kann ein Benutzer Kopiereinstellungen auswahlen und mit dem 
Scannen beginnen, so dass der Job ausgefCihrt werden kann, sobald das MFP bereit ist. 

1 Schalten Sie den Hauptschalter und die sekundaren Netzschalter am MFP ein. 

Einige Sekunden, nachdem das Aufwarmfenster in der berCihrungsempfindlichen Anzeige angezeigt 
wird, werden in den nachsten 5,5 bis 6 Minuten sieben verschiedene Aufwarmfenster nacheinander 
angezeigt. 

2 BerCihren Sie die LCD-Anzeige, urn vom Aufwarmfenster zum Hauptfenster zu wechseln. PrCifen 
Sie, ob die Meldung Bereit zum Kopieren des Speichers im Hauptfenster angezeigt wird. 

3 Stellen Sie die gewCinschten Kopiereinstellungen ein, und geben Sie die gewiinschte Anzahl ein. 

4 Legen Sie die Vorlage(n) mit der Druckseite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug oder 
mit der Schrift nach unten auf das Vorlagenglas. 

5 Drucken Sie START. Die Vorlage wird gescannt. Nachdem das Scannen abgeschlossen ist, andert 
sich die hervorgehobene Ordnertaste Neuer Job in Gespeicherter Job. Daraufhin wird der 
nachste neue Job aktiv. 

6 Wenn Sie mehrere gespeicherte Jobs einstellen, beriihren Sie den nachsten neuen Job, urn ihn 
hervorzuheben. 

Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5. Sie konnen maximal funf gespeicherte Jobs vorbereiten. 
Die gespeicherten Jobs werden automatisch kopiert, nachdem das MFP die Aufwarmphase 
abgeschlossen hat. 

Urn das Drucken zu beenden, drucken Sie ABBRECHEN. 

Im Fenster „Jobstatusanzeige" konnen Sie die Ausgabereihenfolge der gespeicherten Jobs andern oder 
den gespeicherten Job Ibschen. Siehe „Fenster „Jobstatusanzeige"" auf Seite 67. 

So beenden Sie das Scannen oder Drucken 

Fiihren Sie folgende Schritte aus, urn das Scannen oder Drucken zu beenden. 

1 BerCihren Sie scanjob oder druckjob, urn den Job anzuhalten. 

2 Drucken Sie ABBRECHEN. Der aktuell ausgewahlte Job wird angehalten, und im Hauptfenster wird 
ein Popup-Menu angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, den Job fortzusetzen oder 
abzubrechen. 

3 BerCihren Sie beenden, urn den Job abzubrechen und die Daten zu loschen, oder WEITER, urn den 
Job abzuschlieRen. 
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Abrufen vorheriger Jobeinstellungen 



Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um beim Kopieren die Einstellungen des vorherigen Jobs zu 
verwenden. 



Hinweis Es konnen nur die Einstellungen des zuletzt abgeschlossenen Jobs als vorherige Jobeinstellungen 

abgerufen werden. Einstellungen von nicht abgeschlossenen oder gespeicherten Jobs konnen nicht 
abgerufen werden, selbst wenn diese Einstellungen zuletzt vorgenommen wurden. 

Die vorherigen Jobeinstellungen konnen abgerufen werden, selbst nachdem das MFP ausgeschaltet 
und anschlie(3end wieder eingeschaltet wurde. 

1 Driicken Sie JOBGROSSE auf dem Bedienfeld, um das Fenster fiir den JobgroBenmodus 
anzuzeigen. 

2 Beriihren Sie vor job abrufen und anschlie(3end ok, um zum Hauptfenster zuriickzukehren. 
Andern Sie gegebenenfalls die abgerufenen Einstellungen im Fenster. 

3 Wenn alle Einstellungen ubernommen werden konnen, legen Sie die Vorlage(n) in den Vorlagenein- 
zug oder auf das Vorlagenglas. Driicken Sie anschlie(3end START. 

Duplexmodus 

Duplexmodus mit automatischem Vorlageneinzug 

Bevor Sie einen Duplexmodus wahlen, lesen Sie die Spezifikationen auf der vorherigen Seite sowie die 
Informationen zum Einlegen von Vorlagen im Abschnitt „Einlegen der Vorlagen auf das Scannerglas" 
auf Seite 36. 

1 BerCihren Sie die gewiinschte Modustaste im Hauptfenster: ]>i, i>2, 2>i oder 2>2. Eine Duplex- 
modustaste wird abgeblendet angezeigt, wenn Sie mit anderen ausgewahlten Einstellungen nicht 
kompatibel ist. 



Hinweis 



Hinweis 



Wenn Sie l>2 oder 2^2 auswahlen, geben Sie die Vorlagenausrichtung und den Bindungsmodusim Menu 

Option zum Scannen von Vorlagen auswahlen und im Menu Finishermodus auswahlen an. 
Weitere Einzelheiten finden Sie in den folgenden Schritten 1 und 2. 

2 Legen Sie die Dokumentvorlage mit der Druckseite nach oben in den Vorlageneinzug. 

3 Wenn alle Einstellungen ubernommen werden konnen, driicken Sie START. Um den Modus 
abzubrechen, beriihren Sie die gewiinschte Duplexmodustaste im Hauptfenster. 

Wenn die ausgewahlte Anzahl die maximale Kapazitat des Finishers ubersteigt, entfernen Sie die 
abgeschlossenen Jobs, wahrend das Papier ausgegeben wird, um Staus zu vermeiden. 

Duplexmodus mit Vorlagenglas 

Wenn Sie im Modus 1 >2 vom Vorlagenglas kopieren mochten, verwenden Sie den Speichermodus. 
Einzelheiten zum Einlegen der Vorlagen finden Sie unter „Einlegen der Vorlagen auf das Scannerglas" 
auf Seite 36. 

1 BerCihren Sie vorlagen im Hauptfenster, um das Menu Option zum Scannen von vorlagen 
auswahlen anzuzeigen. BerCihren Sie anschlieBend die gewiinschte Vorlagenausrichtungstaste, 
um sie hervorzuheben. 

Beriihren Sie ok, um zum Hauptfenster zuriickzukehren. 

2 Beriihren Sie das Menii optionen, um das Menii Finishermodus auswahlen anzuzeigen. 
Beriihren Sie anschlieBend die gewiinschte Bindungsmodustaste, um sie hervorzuheben. 
Beriihren Sie ok, um zum Hauptfenster zuriickzukehren. 



Hinweis 



Wenn Sie bind . oben wahlen, werden Kopien verkehrt auf der umgekehrten Seite erstellt. Wenn Sie 
bindung re. & li . wahlen, werden die Kopien normal erstellt. 
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3 Offnen Sie den Vorlageneinzug. Legen Sie die Vorlage mit der Druckseite nach unten auf das 
Vorlagenglas, und schlieBen Sie den Vorlageneinzug. 



Hinweis Legen Sie die Vorlagen gema(3 der regelma(3igen Seitennummerierung ein, und scannen Sie sie in dieser 

Reihenfolge. 

4 Beruhren Sie l>2. Die Taste speichern wird automatisch im Fenster hervorgehoben. 

5 Wahlen Sie die gewunschten Kopiereinstellungen. 

6 Driicken Sie START, um eine Vorlage zu scannen. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 6, bis alle 
Vorlagen gescannt wurden. 

7 Beruhren Sie speichern, um den Speichermodus zu beenden. Die Taste SPEICHERN wird 
wieder normal angezeigt. 

8 Geben Sie die Anzahl der gewunschten Kopien iiber das Tastenfeld ein. Die eingegebene Anzahl 
wird im oberen rechten Meldungsbereich des Hauptfensters angezeigt. 

Um die zu druckende Anzahl zu andern, drucken Sie C LOSCHEN und geben die korrekte Anzahl 
ein. 

Um die gescannten Daten ohne zu Drucken zu loschen, drucken Sie ABBRECHEN. Beruhren Sie 
anschlieGend beenden im Popup-Menu, um sicherzustellen, dass die Daten geloscht werden. 

9 Drucken Sie START, um zu drucken. 



Hinweis Wenn die ausgewahlte Anzahl die maximale Kapazitat des Finishers ubersteigt, entfernen Sie die 

abgeschlossenen Jobs, wahrend das Papier ausgegeben wird, um Staus zu vermeiden. 



Verwenden von Fach 1 



1 Offnen Sie Fach 1 , das sich auf der rechten Seite des MFP befindet. Wenn Sie die Papierformate 
Ledger oder Legal einlegen, Ziehen Sie die Erweiterung von Fach 1 heraus. 




2 Legen Sie das Papier ein, und richten Sie die Papierfiihrungen mit dem Papierformat aus. 

Legen Sie jeweils nur eine Transparentfolie ein, oder stapeln Sie das Papier bis maximal 
100 Blatter (20 lb). 

Legen Sie versetzte Registerblatter so ein, dass sich die Register auf der rechten Seite am hinteren 
Rand (nicht am vorderen Rand) des Fachs befinden. Das oberste Blatt wird mit der bedruckten 
Seite nach oben als erstes Registerblatt des fertigen Satzes verwendet. Nachfolgende versetzte 
Registerblatter folgen der Reihe nach. Die Reiter sollten hochstens 12,5 mm (0,5 Zoll) breit sein. 

Wenn Sie Registerblatter in Fach 1 einlegen, mussen Sie das Papierformat Register im Fenster 
pap i ertyp /-format angeben. Siehe „Auswahlen des Papiertyps/-formats fur Fach 1" 
auf Seite 63. 
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Eingelegte Registerblatter fur einen fertigen Satz. 




Eingelegte Registerblatter fur drei fertige Satze. 




Legende 


1 Ruckseite 


4 


1. 


Register 


2 Vorderseite 


5 


2. 


Register 


3 Gedruckte Seite 


6 


3. 


Register 



Kontrast 

Automatische Belichtung 

Wenn autom. in der Spalte kontrast hervorgehoben ist, erkennt das MFP den Kontrast des 
Originalbilds und wahlt automatisch die entsprechende Belichtung fur die Kopie. 

Manueller Modus (heller, normal, dunkler) 

Sie konnen manuelle Einstellungen auf neun Ebenen vornehmen, indem Sie die Pfeiltaste nach oben, 
die Taste reset oder die Pfeiltaste nach unten beruhren, um die gewunschte Belichtung hervorzuheben. 

Verschiebung der Druckdichte 

Die Verschiebung der Druckdichte unterteilt jede der neun Dichteebenen in drei Ebenen hellere und 
drei Ebenen dunklere Dichte. Die Verschiebung der Druckdichte kann in vier Modi verwendet werden: 

Autom. (Text/Foto) , Text, Foto und Kontrast erhohen. 





Verschiebung der Druckdichte 0 








I 

Verschiebung der Druckdichte 1 










I 

Verschiebung der Druckdichte 2 




1 
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<^=! Verschiebung der Druckdichte 3 










<^ 1 Verschiebung der Druckdichte 4 
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] Verschiebung der Druckdichte 5 
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1 Beruhren Sie VORLAGEN, Utn das Menu Option zum Scannen von Vorlagen auswahlen 

anzuzeigen. 

2 Wahlen Sie den gewunschten erweiterten Modus. 

Um den Modus „Autom. (Text/Foto)" auszuwahlen, heben Sie ihn durch Beruhren von Gemischte 
hervor und drucken anschlieRend P SEITENZAHLER. 
Folgende Meldung wird angezeigt: 

Verschiebung der Druckdichte (Autom. <Text/ 'Foto>) 
2 (0-5) 

Um den Modus „Kontrast erhohen" auszuwahlen, heben Sie ihn durch Beruhren von Kontrast 

erhohen hervor und drucken anschlieRend 

P SEITENZAHLER. 

Folgende Meldung wird angezeigt: 

Verschiebung der Druckdichte (Kontrast erhohen) 
# (0-5) 

Um den Modus „Foto" auszuwahlen, heben Sie ihn durch Beruhren von Foto hervor, und drucken 
anschlieRend P SEITENZAHLER. 
Folgende Meldung wird angezeigt: 

Verschiebung der Druckdichte (Foto) 
2 (0-5) 

Um den Modus „Text" auszuwahlen, heben Sie ihn durch Beruhren von Text hervor und drucken 
anschlieRend P SEITENZAHLER. 
Folgende Meldung wird angezeigt: 

Verschiebung der Druckdichte (Text) 
2 (0-5) 

Driicken Sie eine beliebige Taste (von 0 bis 5) auf dem Tastenfeld, um die Verschiebung der 
Druckdichte festzulegen. 

3 Beruhren Sie ok im Menu Option zum Scannen von vorlagen auswahlen. Die Verschiebung 
der Druckdichte ist festgelegt. 

Linsenmodus 



Automatische Papierwahl 

Das MFP erkennt das Format der Vorlagen, die auf den automatischen Vorlageneinzug oder das 
Vorlagenglas gelegt wurden. Es wahlt automatisch Papier desselben Formats und fiihrt dieses zu oder 
wahlt ein der ausgewahlten Skalierung entsprechendes Format. 

Wenn das entsprechende Papier in keinem Fach eingelegt wurde, wird der Kopiervorgang nicht 
ausgefuhrt. Sie werden in einer Meldung aufgefordert, das entsprechende Papier einzulegen. 

Folgende Vorlagenformate konnen erkannt werden: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5, 5,5 x 8,5-R. 
Breite Papierformate konnen nicht erkannt werden. 

Der Modus fur die automatische Papierwahl ist mit der automatischen Skalierung nicht kompatibel. 
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Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel fur das Verhaltnis von Originalformat, Skalierung und 
Kopierpapierformat. 



Kopierformat 


ORIGINALFORMAT 


Kopierformat 


11 x 17 


8,5 x 14 


8,5 x 11 


8,5 x 11R 


5,5 x 8,5 


5,5x8,5R 




0,25 - 0,50 


5,5x8,5 


5,5x8,5 










0,25 - 0,50 






0,51 - 0,61 


8,5 x 11R 
(8,5 x 11) 


5,5x8,5 


5,5 x 8,5 






0,51 -0,61 






0,62 - 0,65 


8,5 x 1 1 R 
(8,5 x 11) 






5,5x8,5 


5,5 x 8,5 


0,62 - 0,65 




O) 
C 
3 


0,66 - 0,77 


8,5 x 14 






0,66 - 0,77 


m 
c 


CS 


0,78 - 0,79 






8,5 x 11 
(8,5x11R) 


8,5 x 11 
(8,5x11R) 






0,78 - 0,79 


CD 
CS 


i/ergr 


0,80-1,00 




8,5 x 14 






0,80 - 1,00 


i/ergr 




1,01 - 1,29 


11x17 


11x17 


11x17 


11x17 


8,5 x 11 
(8,5x1 1R+) 


8,5 x 11 
(8,5x1 1R+) 


1,01 - 1,29 






1,30-1,55 




11 x 17 


8,5 x 14 


1,30-1,55 






1,56-4,00 










11 x 17 


1,56-4,00 





Automatische Skalierung 

Die automatische Skalierung ist eine der Anfangseinstellungen, die zum Einsatz kommen, wenn der 
automatische Vorlageneinzug verwendet und das Papierformat manuell ausgewahlt wird. 



Hinweis Die automatische Skalierung ist nicht mit der automatischen Papierwahl, dem Andern der Skalierung, der 

Buchkopie, dem Overlay, der Leerbereichloschung, dem Wiederholen, dem automatischen Layout und 
dem Speichern von Bildern im Overlay-Speicher kompatibel. 

Es wird automatisch eine entsprechende Verkleinerung oder VergroBerung gewahlt und auf das Bild des 
Papierformats angewendet. Bei der automatischen Skalierung wird der korrekte Faktor automatisch 
berechnet und ausgewahlt. 

Breite Papierformate konnen angegeben werden, wenn die automatische Skalierung verwendet wird. 
In diesem Fall wird die Skalierung des Standardformats automatisch ausgewahlt. 

Die folgende Tabelle enthalt Beispiele fur die automatische Skalierung. 



TABELLE FUR 
AUTOMATISCHE 
SKALIERUNG 


ORIGINALFORMAT 


1 1 Zoll x 
17 Zoll 


8,5 Zoll x 
14 Zoll 


8,5 Zoll x 
11 Zoll 


8,5 Zoll x 
11 Zoll R 


5,5 Zoll x 
8,5 Zoll 


5,5 Zoll x 
8,5 Zoll R 


A4 


KOPIERFORMAT 


11 Zoll x 17 Zoll/ 
11 Zoll x 17 Zoll W 


1,00 


1,21 


1,00 


1,29 


1,29 


2,00 


0,94 


8,5 Zoll x 14 Zoll 


0,77 


1,00 


0,77 


1,00 


1,00 


1,55 


0,73 


8,5 Zoll x 1 1 Zoll/ 
8,5 Zoll x 11 Zoll W 


0,50 
(0,65) 


0,61 
(0,79) 


1,00 


0,77 
(1,00) 


1,20 


1,00 
(1,29) 


0,94 


8,5 Zoll x 1 1 Zoll Ft/ 
8,5 Zoll x 1 1 Zoll R+ 


0,65 


0,79 


0,77 
(1,00) 


1,00 


1,00 
(1,29) 


1,29 


0,73 
(0,94) 


5,5 Zoll x 8,5 Zoll/ 
5,5 Zoll x 8,5 Zoll + 


0,32 
(0,50) 


0,39 
(0,61) 


0,65 


0,50 
(0,65) 


1,00 


0,65 
(1,00) 


0,67 


5,5 Zoll x 8,5 Zoll Ft/ 
5,5 Zoll x 8,5 Zoll R+ 


0,50 


0,61 


0,50 
(0,65) 


0,65 


0,65 
(1,00) 


1,00 


0,47 
(0,67) 


A4/A4+ 


0,49 
(0,69) 


0,59 
(0,84) 


0,97 


0,75 
(0,97) 


1,38 


0,97 
(1,38) 


1,00 



( ): Drehungsfunktionen 
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Auswahlen eines Sonderfaktors fur benutzerdefiniertes Papier 

Urn die Verkleinerungs- Oder VergroBerungseinstellungen fur Sonderpapierformate festzulegen, sehen 
Sie in der Tabelle nach und fuhren die folgenden Schritte aus. 

Vorlagenkopiebreite 

1 Stellen Sie die Vorlagenbreite auf der horizontalen Achse fest. 

2 Stellen Sie die Kopiebreite auf der vertikalen Achse fest. 

3 Suchen Sie den Faktor in der Tabelle, bei dem sich die beiden Werte treffen. 
Vorlagenkopielange 

1 Stellen Sie die Vorlagenlange auf der horizontalen Achse fest. 

2 Stellen Sie die Kopielange auf der vertikalen Achse fest. 

3 Suchen Sie den Faktor in der Tabelle, bei dem sich die beiden Werte treffen. 

Der zu verwendende Faktor muss innerhalb des Skalierbereichs von 0,25 - 4,00 liegen. Verwenden Sie 
den kleineren Faktor fur Verkleinerungen und den groBeren Faktor fur VergroBerungen. 

1 Stellen Sie zuerst wie oben beschrieben den korrekten Faktor fest. 

2 Beruhren Sie zoom im Hauptfenster, um das Popup-Menu fur die Einstellung des Zoomfaktors 
anzuzeigen. 

3 Geben Sie mithilfe des Touchpads im Popup-Menu die gewunschte Verkleinerung oder 
VergroBerung in drei Ziffern ein, oder verwenden Sie die Pfeiltasten, um die gewunschte Einstellung 
aufzurufen. 

4 Wenn die gewunschte Einstellung angegeben ist, beruhren Sie ok, um die Einstellung 
abzuschlieBen. 

Um die Einstellung abzubrechen, beruhren Sie nochmals zoom, wahlen die gewunschte Einstellung 
und beruhren anschlieBend ok. 

5 Legen Sie die Vorlage(n) mit der Druckseite nach unten auf das Vorlagenglas oder mit der 
Druckseite nach oben in den Vorlageneinzug. 

6 Wenn alle anderen Einstellungen ubernommen werden konnen, drucken Sie START. 
Tabelle fur Sonderfaktoren 



Das Faktordiagramm wird in Zoll angezeigt. 



ORIGINALFORMAT 



DC 

o 

Li- 
CC 
LU 
CL 
O 



2.83 2.43 
3.00 2.54 2.2 



2.' '■ 

2.23 1.S 



10 11 12 13 14 15 16 17 

1.21 1.13 
1.22 1.14 1.0 



2.17 
2.27 1.1 



1 33 

1.35 1.2 



1.08 
1.09 1.C 



-.00 
1 00 0 9 



0.93 
0.93 0.8 



0,92 
0.92 0.8 



1.00 
1.00 0 



0.92 
91 0.8 



1.1? 
.13 1.C 



0,85 
0.84 0. 



0 87 
0.86 0. 

0,75 
3 0. 



077 

76 0. 

0 66 
65 0. 



0.80 
3.79 0. 

070 
68 0 

0.60 
58 0.5 



0.73 
71 0 

0.64 
62 0 



075 
D.74 0.6 

0.67 
65 0.G 

0.5B 
56 0 

0 bO 



0,73 
.72 0 



o.es o 

0 60 



0.63 0 

0.57 



m 0.6 

0.62 



0 56 
55 0.5 



0,53 
52 0.4 



0 54 
52 0 4 



o in 
0.38 0 



0.37 
35 0.3 



10 11 12 13 14 15 16 17 
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Voreingestellte und benutzerdefinierte Faktoren 

Verwenden Sie die voreingestellten und benutzerdefinierten Faktoren, um die Skalierung in festen 
Schritten zu erhohen oder zu verkleinern. 

Falls erforderlich, konnen Sie die unten angezeigten acht voreingestellten Faktoren im 
Hauptbenutzermodus andern. AuBerdem konnen drei benutzerdefinierte Faktoren vom Hauptbenutzer 
eingestellt werden. Alle Faktoren bleiben solange aktiv, bis sie ersetzt werden. 

• 8 voreingestellte Faktoren: 0,50; 0,65; 0,77; 0,93; 1 ,21 ; 1 ,29; 1 ,55 und 2,00 

• 3 benutzerdefinierte Faktoren: vom Hauptbenutzer programmierbar, Auswahl von 0,25-4,00 

• Um 5,5 x 8,5-Vorlagen auf 5,5 x 8,5-Papier zu kopieren, beruhren Sie das Papierformat 5, 5 x 8,5 
und anschlieBend die VergroBerung l, 00. 

1 Beruhren Sie verkleinern, um das Popup-Menu fur die Auswahl des 
voreingestellten/benutzerdefinierten Faktors anzuzeigen. 

2 Wahlen Sie die gewunschte erweiterte Skalierung. Die ausgewahlte Taste ist hervorgehoben, und 
das Popup-Menu wird automatisch ausgeblendet. AnschlieBend wird der ausgewahlte Faktor im 
Hauptfenster angezeigt. Um die Einstellung abzubrechen, beruhren Sie nochmals verkleinern, 
und wahlen den gewunschten Faktor. 

3 Legen Sie wie erforderlich die Vorlage(n) mit der Druckseite nach unten auf das Vorlagenglas oder 
mit der Druckseite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug. 

4 Wenn alle Einstellungen ubernommen werden konnen, drucken Sie START. 
Zoom-Modus 

Verwenden Sie den Zoom-Modus, um das Originalbild in Schritten von 1 Prozent zu verkleinern oder zu 
vergroBern. 

• Zoom-Bereich: 25-400 Prozent 

1 Beruhren Sie zoom im Hauptfenster, um das Popup-Menu fiir die Einstellung des Zoomfaktors 
anzuzeigen. 

2 Geben Sie mithilfe des Tastenfelds im Popup-Menu einen dreistelligen Zoom-Faktor ein, oder 
verwenden Sie die Pfeiltasten, um den gewunschten Faktor einzustellen. 

3 Beruhren Sie ok, um die Einstellungen zu bestatigen und zum Hauptfenster zuruckzukehren. Um 
die Einstellung abzubrechen, beruhren Sie nochmals zoom, wahlen den gewunschten Faktor und 
beruhren anschlieBend ok. 

4 Legen Sie wie erforderlich die Vorlage (n) mit der Druckseite nach unten auf das Vorlagenglas oder 
mit der Druckseite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug. 

5 Wenn alle Einstellungen ubernommen werden konnen, drucken Sie START. 
Vertikaler/horizontaler Zoom 

Verwenden Sie den Zoom-Modus, um Dokumente unabhangig in der vertikalen und horizontalen 
Richtung zu verkleinern oder zu vergroBern. 

• Vertikaler/horizontaler Zoom-Bereich: 0,25-4,00 

1 Beruhren Sie zoom im Hauptfenster, um das Popup-Menu fiir die Einstellung des Zoomfaktors 
anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie vert . , um einen vertikalen Faktor zu wahlen. 

3 Geben Sie mithilfe des Tastenfelds im Popup-Menu einen dreistelligen vertikalen Zoom-Faktor ein, 
oder verwenden Sie die Pfeiltasten, um den gewunschten Faktor einzustellen. 

4 Beruhren Sie Horiz . , um einen horizontalen Faktor zu wahlen. 

5 Geben Sie mithilfe des Tastenfelds im Popup-Menu einen dreistelligen horizontalen Zoom-Faktor 
ein, oder verwenden Sie die Pfeiltasten, um den gewunschten Faktor einzustellen. 

6 Beruhren Sie ok, um die Einstellung abzuschlieBen. 

Zum Abbrechen der Einstellung beruhren Sie nochmals zoom, um das Popup-Menu anzuzeigen. 
Geben Sie die gewunschten Faktoren ein, und beruhren Sie ok. 
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7 autom. in der Spalte papier auf der beruhrungsempfindlichen Anzeige wird automatisch 
deaktiviert. Wahlen Sie die gewunschte KopiergrbBentaste. 

8 Legen Sie wie erforderlich die Vorlage(n) mit der Druckseite nach unten auf das Vorlagenglas oder 
mit der Druckseite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug. 

9 Wenn alle Einstellungen ubernommen werden kbnnen, drucken Sie START. 

Papierformat 

Mit den Fachauswahltasten unter papier auf der beruhrungsempfindlichen Anzeige wahlen Sie ein 
bestimmtes Zufuhrfach. Wenn ein bestimmtes Fach ausgewahlt ist, wird die Taste autom. in der Spalte 
papier abgewahlt und die Taste autom. in der Spalte skalieren hervorgehoben. Fur das Format ist 
moglicherweise eine Faktoreinstellung erforderlich. Wenn Sie den automatischen Vorlageneinzug mit 
den Anfangseinstellungen verwenden, wird automatisch ein Faktor ausgewahlt. 

Fachpositionen entsprechen den Fachern 2, 3 und 4, HCI (Fach 5) und Fach 1 . Papierformate wie Folie, 
Leicht, Pergament, Register, Benutzerdefiniert, Raupapier, Karton, Gelocht, Vorgedruckt und Briefkopf 
kbnnen vom Hauptbenutzer angegeben werden, sie werden jedoch nicht vom MFP erkannt. 



Hinweis Urn Staus zu vermeiden, legen Sie nur angegebene Papierformate ein. 

• Wenn ein ausgewahltes Fach leer ist, blinkt ein entsprechendes Symbol auf der Fachtaste, und es 
wird eine Meldung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, Papier in das leere Fach einzulegen. 

• Wenn „Fach 1" beruhrt und hervorgehoben wird, wird die Taste papiertyp/-format uber der 
Taste „Fach 1 " angezeigt. BerCihren Sie die Taste, urn das Popup-Menu fiir den Typ und das Format 
anzuzeigen. Geben Sie anschliefBend den Typ und das Format des Sonderpapiers ein, das Sie in 
Fach 1 einlegen mochten. Siehe „Auswahlen des Papiertyps/-formats fur Fach 1" auf Seite 63. 

• Inkompatible grundlegende Kopiereinstellungen fur die automatische Skalierung: automatische 
Papierwahl, Andern der Skalierung 

• Inkompatible Vorlage fur automatische Skalierung: keine 

• Inkompatible Verwendung fur automatische Skalierung: Buchkopie, Leerbereichloschung, 
Wiederholen, automatisches Layout, Stempel/Overlay 

1 BerCihren Sie die gewunschte Fachtaste. autom. in der Spalte papier wird abgewahlt, und 
autom. in der Spalte skalieren wird hervorgehoben. 

Urn die automatische Papierwahl wiederherzustellen, beriihren Sie autom. in der Spalte papier, 
autom. in der Spalte skalieren wird abgewahlt. 

2 Legen Sie wie erforderlich die Vorlage(n) mit der Druckseite nach unten auf das Vorlagenglas oder 
mit der Druckseite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug. 

3 Wenn alle Einstellungen ubernommen werden kbnnen, drucken Sie START auf dem Bedienfeld. 
Auswahlen des PapiertypsMormats fiir Fach 1 

1 Offnen Sie Fach 1 , und legen Sie Papier in das Fach ein. 

2 BerCihren Sie Fach l und anschlie(3end papiertyp/-format. Das Menu „Papiertyp/-Format" 
wird angezeigt. 



Papier typ/- format fiir Fach 1 auswahlen 



ANZAHUEINSTELLEN 
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Hinweis 



3 Beruhren Sie die gewCinschte Taste. 

a Wenn Schwer, Folie, Leicht, Pergam. , Register Oder Ben . def . angezeigt wird, 
entspricht ein Druckjob dem ausgewahlten Papiertyp. 

b Wenn kein Papiertyp angegeben werden muss, beruhren Sie die hervorgehobene Taste, um 
die Auswahl zu loschen. Die Auswahl wird im Hauptfenster angezeigt. 

Wenn Sie als Papiertyp Register wahlen, wird autom. in der Spalte skalieren automatisch 
ausgewahlt. 

• Wenn standard hervorgehoben ist, wird das Popup-Menu angezeigt. Wahlen Sie das gewCinschte 
Format mit den Pfeiltasten aus. In diesem Fall werden das Papierformat und der Papiertyp im 
Hauptfenster angezeigt. 



Papiertyp/- format fur Fach 1 ausuahl 



TYP 



FORMAT 



Standard 



Standard (spezial) 



Ben. def. 



Breites Papier 




ANZAHUEINSTELLEN 
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SPEICHER 100 % 



iKSSEfflSBl 
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:heh| 
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Wenn Ben . def . hervorgehoben ist, wird das Popup-Menu angezeigt. 
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Papiertyp/- for mat fur Fach 1 ausuahl 



fYP 



Standard 



Standard (speziaQ 



Breites Pap 



ej 



2UF.-FORM. 



t 296mm 



■ 



~_ GDQDQD 

7J8J9J 
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0/1 



SPEICHER 100 : 



hBBRECHEI 



PAPIERTYP 



1 BEN. DEF. 



i l£TT£»tyl 



OM. 




Zum Einstellen der Hohe beruhren Sie die Taste fiir die Hoheneinstellung, um sie hervorzuheben. 
Geben Sie anschlieRend die Hbhe uber das Tastenfeld im Popup-Menu ein, oder verwenden Sie die 
Pfeiltasten, um die gewCinschte Zahl einzustellen. 

Zum Einstellen der Breite berCihren Sie die Taste fur die Breiteneinstellung, um sie hervorzuheben. 
Geben Sie anschlieRend die Breite uber das Tastenfeld im Popup-MenCi ein, oder verwenden Sie 
die Pfeiltasten, um die gewCinschte Zahl einzustellen. In diesem Fall wird die Spezialangabe und der 
ausgewahlte Papiertyp im Hauptfenster angezeigt, aber die tatsachlichen Formatinformationen 
kbnnen nicht angezeigt werden. 
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• Wenn Breites Papier hervorgehoben ist, wird das Popup-Menu angezeigt. Wahlen Sie mit den 
Pfeiltasten das gewiinschte Breitenformat aus, und geben Sie anschlieRend die genauen MaRe des 
zu verwendenden Papiers ein. Fiihren Sie dazu folgende Schritte aus. 



Papiertyp/-format fur Fach 1 ausuahlen. 



VORU\GENANZAHL 



ANZAHLIEINSTELLEN 



0/1 



SPEICHER 100 % 



TYP 



FORMAT 



Standard 



Standard (speziaQ 



Ben.def. 



Breites Papier 



m 




ABBRECHEI 



OK 



[ 5 L£TTIRy] | 
OM. 1 



HUH 



IJIU HllHfj 



Beruhren Sie zufuhrf ormat. Das Popup-Menu zufuhrformat wird angezeigt. 

Beruhren Sie die Taste fur die Hone, um sie hervorzuheben. Geben Sie anschlieBend die Hone iiber 
das Tastenfeld im Popup-Menu ein, oder verwenden Sie die Pfeiltasten, um die gewunschte Zahl 
einzustellen. Die eingegebene Zahl muss groBer oder gleich der Hohe des Standardpapierformats 
sein und darf 314 mm nicht uberschreiten. 

Beruhren Sie die Taste fur die Breiteneinstellung, um sie hervorzuheben. Geben Sie anschlieRend 
die Breite uber das Tastenfeld im Popup-Menu ein, oder verwenden Sie die Pfeiltasten, um die 
gewunschte Zahl einzustellen. Die eingegebene Zahl muss groBer oder gleich der Breite des 
Standardpapierformats sein und darf 429 mm nicht uberschreiten. 

Beruhren Sie format ausw. , um zum Menu „Formatwahl" zuruckzukehren. Beruhren Sie 
vorderkante oder Hinterkante, um die Startposition des Bildes auszuwahlen. 



Pap iertyp/- format fur Fach 1 auswahl 



■ 
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0/1 



SPEICHER 100 : 



TYP 
FORMAT 




FORMAT AUSW. 



Ml b 
POS. 



ABBRECHEI 



mm 



AUSGAtir 



liiSlpilii 



OM, 



Beruhren Sie ok, um zum Hauptfenster zuruckzukehren. 
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Bindungsmodus 



Wenn Sie im Modus 1 >2 oder 2>2 kopieren, geben Sie den Bindungsmodus im Menu Finishermodus 
auswahien an, um das gewunschte Kopierergebnis zu erzielen. 

• BINDUNG RE. & LI.: normale Duplexkopien 

• BIND. OBEN: Duplexkopien verkehrt auf der umgekehrten Seite angeordnet 



BINDUNG 
RE. & LI. 



BINDUNG 
OBEN 




1 Beruhren Sie das Menu optionen, um das Menu Finishermodus auswahien anzuzeigen. 
Beruhren Sie anschlieBend die gewunschte Bindungsmodustaste, um sie hervorzuheben. 

2 Beruhren Sie ok, um zum Hauptfenster zuriickzukehren. 

Speicher 

Einstellen des gespeicherten Jobs 

Mit der Speicherfunktion konnen Sie einen neuen Job einrichten, wahrend ein aktueller Scan- oder 
Druckjob verarbeitet wird. Wenn der aktuelle Job beendet ist, wird der gespeicherte Job sofort gedruckt. 

Die Taste neuer job im Fenster ist beriihrungsempfindlich und nur aktiv, wenn ein anderer Job 
verarbeitet wird. Andernfalls wird diese Taste abgeblendet. 

• Jobeinstellungen: maximal 5 (aktueller Job plus 4 gespeicherte Jobs). 

• Der gespeicherte Job steht zum Einstellen zur Verfugung, nachdem das MFP begonnen hat, den 
aktuellen Job zu scannen. Wenn Sie mehr als einen gespeicherten Job einstellen, steht die nachste 
gespeicherte Jobeinstellung zur Verfugung, sobald das MFP begonnen hat, den vorherigen 
gespeicherten Job zu scannen. Wenn sich der aktuelle Job im Modus speichern, 
zwischenbild oder Buchkopie befindet, steht die gespeicherte Jobeinstellung zur Verfugung, 
nachdem das MFP begonnen hat, den aktuellen Job zu drucken. 

• Wenn beim Einstellen eines gespeicherten Jobs bestimmte Bedingungen auftreten, wie z.B. 
Aktivierung des Unterbrechungsmodus, Papierstau oder kein Papier vorhanden, wird der aktuelle 
Druckjob angehalten und die Anzeige neuer job durch unterbrechen, paperistau oder 
papier hinzufugen ersetzt. Fuhren Sie die erforderliche MaRnahme fur die aktuelle Situation 
aus. 

• Die Reihenfolge der gespeicherten Jobs kann im Fenster „Jobstatusanzeige" geandert werden. 

• Die gespeicherten Jobs konnen im Fenster „Jobstatusanzeige" geloscht werden. 

• Inkompatible grundlegende Kopiereinstellungen: Kopie unterbrechen, Scannen im Speichermodus, 
Buchkopie. 

• Inkompatible Verwendung: Speichern eines Bildes im Overlay-Speicher. 
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1 Beruhren Sie neuer job, um das Einstellungsfenster fiir gespeicherte Jobs anzuzeigen. 

2 Legen Sie die gewiinschten Kopiereinstellungen fur den gespeicherten Job fest. Wenn das Einstel- 
lungsfenster fur gespeicherte Jobs angezeigt wird, beziehen sich alle Tasten auf der beriihrung- 
sempfindlichen Anzeige und auf dem Bedienfeld auf den gespeicherten Job. 

Wenn beim Einstellen des gespeicherten Jobs Probleme auftreten, andert sich im Hauptfenster die Taste 
druckjob oder scanjob in papierstau oder papier hinzufugen. Siehe „Wenn das Papier fur den 
zu verarbeitenden Job verbraucht ist" auf Seite 69. 

3 Legen Sie die Vorlage(n) mit der Druckseite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug oder 
mit der Druckseite nach unten auf das Vorlagenglas, nachdem das Scannen fur den aktuellen Job 
abgeschlossen ist. 

4 Driicken Sie START. Die Vorlage fur den gespeicherten Job wird gescannt. 

Wenn die Meldung Papier im Format ** in ein anderes als Fach # einlegen angezeigt 
wird, legen Sie das angegebene Papier in die entsprechenden Facher. 

5 Wenn das Scannen des gespeicherten Jobs abgeschlossen ist, wird das Hauptfenster fur den 
aktuellen Druckjob wieder angezeigt. 

6 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um mehr als einen Job zu speichern. 

7 Das Kopieren des gespeicherten Jobs wird automatisch gestartet, nachdem der aktuelle Job 
abgeschlossen ist. 

Fenster „Jobstatusanzeige" 

Beruhren Sie die Taste status im Hauptfenster, um das Fenster jobstatusanzeige anzuzeigen 
(siehe unten). 

In diesem Fenster konnen Sie folgende Funktionen ausfuhren. 

• Bestatigen des MFP-Status 

• Andern der Reihenfolge der gespeicherten Jobs 

• Ldschen des gespeicherten Jobs 

• Anzeigen der vorherigen Jobs 

• Anzeigen der unvollstandigen Jobs 

Um zum Hauptfenster zuruckzukehren, beruhren Sie ok im Fenster „Jobstatusanzeige". 



STATUSELEMENT 


BESCHREIBUNG 


ANZAHL 


Zeigt die Anzahl (01 -99) fur jeden dem MFP zugewiesenen Job an. 


MODUS 


Zeigt den aktuellen Betriebsmodus des MFP an. Folgende drei Modi stehen zur 
Verfugung: 

MFP / DRUCKER / SCANNER 


STATUS 


Zeigt den aktuellen Status fur jeden Job an. 

Anzeige Bedeutung 

BEREIT Betriebsbereit in jedem Modus 

UNTERBRECHEN Aktueller Job wird unterbrochen 

FEHLER Fehler in jedem Modus 

DRUCKEN Drucken in jedem Modus 

KEIN PAPIER Kein Papier im Kopier-/Druckmodus 

ABBRECHEN Stopp in jedem Modus 

JOB Gespeicherter Job wird eingestellt 

PAPIERSTAU Stau in jedem Modus 


GESAMTSEITE (N) 


Zeigt die Anzahl der gescannten Seiten fiir jeden Job an (0 bis 9999). 


VERBLEIBENDE SEITE (N) 


Zeigt die verbleibende Kopienanzahl des Jobs an. 

0 bis 9999 (Die Anzahl, die 9999 Cibersteigt, wird als 9999T angezeigt). 

Kopienanzahl = Anzahl der gescannten Seiten x Druckanzahl 



Speicher 67 



CTATI ICCI CMCMT 

olAI UotLtMtN 1 


DCCPUDCIDI IMP 


VERBLEIBENDE MINUTE (N) 


Zeigt die Zeit (in Minuten) an, die fur das AbschlielBen des Jobs erforderlich tst. 
Beim Uberschreiten von 999 Minuten: 999t 

rXUI^lfcri dlo I IVIIMULc. < I 


SONSTIGE 


Die folgende Meldung wird auf der zweiten Leiste angezeigt, wenn der 
gespeicherte Job nicht exisitert. 

GESPEICHERTER JOB EXISTIERT NICHT 



So andern Sie die Reihenfolge der gespeicherten Jobs 

1 Beriihren Sie die Taste des gewunschten gespeicherten Jobs, um ihn hervorzuheben. 

2 BerCihren Sie jobprioritat. Der hervorgehobene gespeicherte Job wird in der Druckreihenfolge 
um einen Platz nach oben verschoben, es sei denn, der vorherige Job wird bereits verarbeitet. 

3 Um zum Hauptfenster zuriickzukehren, beriihren Sie ok im Fenster „Jobstatusanzeige". 
So loschen Sie gespeicherte Jobs 

1 BerCihren Sie die Taste des gewunschten gespeicherten Jobs, um ihn hervorzuheben. 

2 BerCihren Sie job loschen. 

3 Das Fenster fur das Loschen des Jobs wird angezeigt. BerCihren Sie ja. Der hervorgehobene 
gespeicherte Job wird geloscht. 

4 Um zum Hauptfenster zurCickzukehren, beriihren Sie ok im Fenster „Jobstatusanzeige". 
So priifen Sie den Benutzernamen (keine MFP-lnformationen) 

1 BerCihren Sie benutzername prufen, um das Fenster „Benutzername priifen" anzuzeigen. 
Priifen Sie den auf der rechten Seite der Jobnummer angezeigten Benutzernamen und den 
Betriebsmodus. 

2 Um zum Fenster „Jobstatusanzeige" zuriickzukehren, beriihren Sie ok. 

3 Um zum Hauptfenster zuriickzukehren, beriihren Sie ok im Fenster „Jobstatusanzeige". 
So zeigen Sie die vorherigen Jobs an 

1 Beriihren Sie vorherige jobs, um das Fenster „Vorherige Jobs" anzuzeigen. 

2 Beriihren I, um gegebenenfalls zur nachsten Seite zu blattern. Bis zu 16 vorherige Jobs konnen 
angezeigt werden. Beriihren Sie t, um zum vorherigen Fenster zuriickzukehren. 

3 Um zum Fenster „Jobstatusanzeige" zuriickzukehren, beriihren Sie ok. 

4 Um zum Hauptfenster zuriickzukehren, beriihren Sie ok im Fenster „Jobstatusanzeige". 
So zeigen Sie die nicht abgeschlossenen Jobs an 

1 Beriihren Sie nicht abgeschlossene jobs, um das Fenster „Nicht abgeschlossene Jobs" 
anzuzeigen. 

2 Beriihren 4, um gegebenenfalls zur nachsten Seite zu blattern. Bis zu 16 nicht abgeschlossene 
Jobs konnen angezeigt werden. Beriihren Sie t , um zur vorherigen Seite zuriickzukehren. 

3 Um zum Fenster „Jobstatusanzeige" zuriickzukehren, beriihren Sie ok. 

4 Um zum Hauptfenster zuriickzukehren, beriihren Sie ok im Fenster „Jobstatusanzeige". 
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Papierstau wahrend dem Einstellen gespeicherter Jobs 

Wenn ein Stau auftritt, wahrend ein Druck-/Scanjob verarbeitet wird und Sie einen gespeicherten Job 
einstellen, andert sich die Taste druck job/scan job im Fenster in papierstau. 

Wenn Vorlagen des gespeicherten Jobs beim Auftreten des Papierstaus bereits gescannt wurden, wird 
der gespeicherte Job gedruckt, sobald der Papierstau beseitigt und der aktuelle Job abgeschlossen ist. 

1 Beruhren Sie papierstau, um das Fenster „Angabe z. Pos." anzuzeigen. 

2 Um Anweisungen zum Hilfefenster anzuzeigen, beruhren Sie Hilf e und Papier/vorlage 

entf ernen. 

3 papierstau andert sich in druckjob oder scanjob. 

4 Driicken Sie START. Der Druck-/Scanjob wird erneut verarbeitet. 

5 Beruhren Sie neuer job, um mit dem Einstellen des gespeicherten Jobs fortzufahren. 

Wenn der Scanvorgang zu dem Zeitpunkt, zu dem Papier falsch eingezogen wird, noch nicht 
abgeschlossen ist, aber bereits Speichereinstellungen vorgenommen wurden, wird der gespeicherte Job 
ausgefiihrt, sobald der aktuelle Job fertig ist. Legen Sie einfach das Originaldokument ein, und driicken 
Sie START. 

Wenn das Papier fur den zu verarbeitenden Job verbraucht ist 

Wenn der Papiervorrat fur einen zu verarbeitenden Job zur Neige geht, wahrend Sie einen 
gespeicherten Job einstellen, andert sich die Taste druckjob im Fenster in papier hinzufugen 
(blinkt). 

In diesem Fall konnen Sie mit dem Einstellen des gespeicherten Jobs fortfahren. 

1 Beruhren Sie Papier hinzuf iigen, um das Hauptfenster fur den Druckjob anzuzeigen. 

2 Bestatigen Sie das leere Fach, und legen Sie Papier ein. 

3 Driicken Sie START. Der Druckjob wird erneut verarbeitet. 

4 Beruhren Sie neuer job, um mit dem Einstellen des gespeicherten Jobs fortzufahren. 

Speichermodus 

Im Speichermodus konnen Sie mehrere Vorlagen scannen, indem Sie nach dem Festlegen der 
Kopiereinstellungen speichern im Hauptfenster driicken. Durch Driicken von START konnen Sie 
anschliefBend den gesamten Satz ausgeben. 

• Glasspeichermodus: Scannen von Vorlagen vom Vorlagenglas 

• ADF-Speichermodus: Scannen von Vorlagen vom ADF 

Glasspeichermodus 

Verwenden Sie den Glasspeichermodus fur Vorlagen, die aufgrund ihrer Dicke, ihres Formats oder Ihres 
Zustands nicht in den Vorlageneinzug eingelegt werden konnen. 

Wenn Sie dicke Vorlagen scannen, fur die die Dokumentabdeckung geoffnet bleiben muss, wahlen Sie 
Leerbereich loschen, um die Belichtung des Glasbereichs auBerhalb der Vorlage zu vermeiden. 
Diese Funktion gewahrleistet ein sauberes Kopierergebnis und verringert den Tonerverbrauch. Der 
Leerbereichloschungsmodus wird nach dem Scannen der Vorlage, fur die er eingestellt wurde, 
automatisch deaktiviert. Zusatzliche Bilder konnen gescannt werden. 

• Inkompatible Ausgabe: Speichern eines Bildes im Overlay-Speicher 

1 Offnen Sie den Vorlageneinzug. 

2 Legen Sie die Vorlage mit der Druckseite nach unten auf das Vorlagenglas, und schlieBen Sie den 
Vorlageneinzug. 



Hinweis Legen Sie die Vorlagenseiten in der richtigen Reihenfolge zum Scannen ein. 
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3 Stellen Sie die gewunschten Kopiereinstellungen ein, und wahlen Sie den Kopiermodus 
]>i oder i>2. 

4 Beruhren Sie speichern im Hauptfenster, um den Modus hervorzuheben. 

5 Driicken Sie START, um eine Vorlage zu scannen. 

6 Wiederholen Sie die Schritte 1 , 2 und 5, bis alle Vorlagen gescannt wurden. 

7 Beruhren Sie speichern, um den Speichermodus zu beenden. 

8 Geben Sie die Anzahl uber das Tastenfeld ein. Die eingegebene Anzahl wird im oberen rechten 
Meldungsbereich des Hauptfensters angezeigt. Um die Anzahl zu andern, drucken Sie C LOSCHEN 
und geben die korrekte Anzahl ein. Wenn Sie die eingescannten Bilder loschen mochten, ohne sie 
auszudrucken, drucken Sie ABBRECHEN. Beruhren Sie anschlieBend abbrechen im Popup-Menu, 
um sicherzustellen, dass die Bilddaten geloscht werden. 

9 Drucken Sie START. Das MFP beginnt, den Job zu drucken. 

Speichermodus des automatischen Vorlageneinzugs 

Mithilfe dieser Funktion konnen Sie mehr als 100 Vorlagen vom Vorlageneinzug in den Speicher scannen. 
Verwenden Sie diese Funktion in Verbindung mit der Funktion fur gespeicherte Jobs, um die Effizienz des 
Kopierjobs zu erhohen. 

Inkompatible Ausgabe: Zwischenbild, Buchkopie, Speichern eines Bildes im Overlay-Speicher 

1 Beruhren Sie speichern im Hauptfenster, um den Modus hervorzuheben. 

2 Wahlen Sie die gewunschten Kopiereinstellungen. 

3 Legen Sie die Vorlagen mit der Druckseite nach oben in den Vorlageneinzug. Es diirfen nicht mehr 
als 100 Vorlagen eingelegt werden. 

4 Geben Sie die Anzahl uber das Tastenfeld ein. Die eingegebene Anzahl wird im oberen rechten 
Meldungsbereich des Hauptfensters angezeigt. Um die Anzahl zu andern, drucken Sie C LOSCHEN 
und geben die korrekte Anzahl ein. 

5 Drucken Sie START, um die Vorlagen zu scannen. 

6 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, bis alle Vorlagen gescannt wurden. Wenn Sie die 
eingescannten Bilder loschen mochten, ohne sie auszudrucken, drucken Sie ABBRECHEN. 
Beruhren Sie anschlieBend abbrechen im Popup-Menu, um sicherzustellen, dass die Bilddaten 
geloscht werden. 

7 Beruhren Sie speichern, um den Speichermodus zu beenden. 

8 Drucken Sie START. Das MFP beginnt, den Job zu drucken. 

Unterbrechungsmodus 

Im Unterbrechungsmodus konnen Sie den aktuellen Kopiervorgang unterbrechen, um einen einfachen 
Job auszufuhren. Nach der Unterbrechung werden die Einstellungen fur den ursprunglichen Job 
automatisch wieder hergestellt, und das Hauptfenster wird angezeigt. Drucken Sie UNTERBRECHEN, 
wenn sich das MFP im folgenden Status befindet: 

• Fortlaufendes Drucken von gespeicherten Daten im Speichermodus 

• Scannen der Vorlagen im Speichermodus 

• Scannen der Vorlagen im Speichermodus, wahrend im Modus fur gespeicherte Jobs gedruckt wird 

• Nicht unterstutzte Grundeinstellungen: Speichern 

• Nicht unterstutzte Ausgabeeinstellungen: Speichern eines Bildes im Overlay-Speicher 
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Gegebenenfalls kann der Hauptbenutzer den Timer andern, um den aktuellen MFP-Vorgang zu 
unterbrechen. Beachten Sie, dass die kompatiblen Kopiereinstellungen vom ausgewahlten Zeitpunkt 
abhangen. 

1 Um den aktuellen Kopierjob anzuhalten, drucken Sie UNTERBRECHEN. Fiir bestimmte Jobs, die 
verarbeitet werden, wird der Kopiervorgang erst nach Abschluss bestimmter Kopierphasen 
gestoppt. Dies wird durch die folgenden LED-Anzeigen angezeigt. 

Gemeinsames Drucken von im Speicher gespeicherten Daten: Die Unterbrechungs-LED 
blinkt, bis ein Satz des aktuellen Jobs gedruckt ist. AnschlieRend leuchtet die LED konstant fiir 
den temporaren Job, der im Unterbrechungsmodus ausgefuhrt wird. 

Scannen von Vorlagen in den Speicher: Die Unterbrechungs-LED blinkt, bis das Scannen fur 
alle im Vorlageneinzug liegenden Vorlagen abgeschlossen ist. AnschlieBend leuchtet die LED 
konstant fur den temporaren Job, der im Unterbrechungsmodus ausgefuhrt wird. 

Scannen von Vorlagen in den Speicher, wahrend im Modus fiir gespeicherte Jobs gedruckt 
wird (siehe Hinweis 1): Die Unterbrechungs-LED blinkt, bis das MFP den aktuellen Druckjob 
abschlieBt, und scannt alle im Vorlageneinzug liegenden Vorlagen. Die LED leuchtet konstant 
fiir den temporaren Job, der im Unterbrechungsmodus ausgefuhrt wird. Alle Jobanzeigen im 
Hauptfenster werden in Unterbrechung geandert. 

2 Entfernen Sie gegebenenfalls alle Dokumente vom Vorlagenglas oder aus dem Vorlageneinzug. 

3 Legen Sie neue Vorlage(n) auf das Vorlagenglas oder in den Vorlageneinzug. 

4 Die Kopiereinstellungen im Unterbrechungsmodus lauten wie folgt: 



Duplexmodus: 1M 

ADF: EIN 

Autom. Belichtung: EIN 

Skaliermodus: 1:1 (1,00) 

Automatische EIN 
Papierwahl: 

Papieranzahl: 1 

Finisher: Sortiermodus mit primarem Fach 

Sie konnen auch andere Kopierfunktionen auswahlen, die mit dem Unterbrechungsmodus 
kompatibel sind. 

5 Drucken Sie START. 

6 Wenn der unterbrochene Kopiervorgang fortgesetzt werden soil, drucken Sie nochmals 
UNTERBRECHEN, um zu den Einstellungen des ursprunglichen Jobs zuruckzukehren. 

7 Ersetzen Sie die Anfangsvorlage, und drucken Sie anschlieBend START, um das Kopieren 
fortzusetzen. 



Wenn Sie im Modus fiir gespeicherte Jobs UNTERBRECHEN drucken, bevor die Vorlagen des 
gespeicherten Jobs fertig gescannt sind, werden alle fur den gespeicherten Job ausgewahlten 
Einstellungen geloscht. 

Wenn Sie wahrend der Kopierunterbrechung PRUFEN drucken, beziehen sich die angezeigten 
Informationen auf die Einstellungen des ursprunglichen Kopierjobs. Im Prufmodus werden keine 
Informationen zu einem unterbrochenen Kopierjob angezeigt. 
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Drehung 



Mit dieser Funktion konnen Sie die automatische Papierwahl oder automatische Skalierung verwenden 
und die Dokumente im Originalformat wie nachfolgend beschrieben auf die Formate Letter oder 5,5 x 8,5 
kopieren, unabhangig von der Papierzufuhrausrichtung. StandardmaBig muss fiir die Drehung die 
Option „Automatische Auswahl" oder „Automatisch" ausgewahlt sein. Der Hauptbenutzer kann die 
Drehung so einstellen, dass sie immer funktioniert oder dass sie nur funktioniert, wenn „Automatische 
Auswahl", „Automatisch" oder „Verkleinern" ausgewahlt ist. 

• Drehungskopieren verwendet Speicher 

• Kopierformat: Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5-R (Zufuhr nur Querformat (I I)) 

• Originalformat: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5, 5,5 x 8,5-R 

• Nicht unterstutzte Grundeinstellungen: vertikales oder horizontales Zoom, Drehen/Sortieren, 
Drehen/Gruppieren, Tandem-Modus 

• Nicht unterstutzte Ausgabeeinstellungen: Buchkopie, Leerbereichloschung, Wiederholen (auBer 
2/4/8-Wiederholtung), automatisches Layout, Speichern eines Bildes im Overlay-Speicher 

Drehen und automatische Papierwahl 

Bei der automatischen Papierwahl kopiert das MFP automatisch im GroBenverhaltnis 1 :1 auf das 
Papierformat der Vorlage(n). 

Wenn z.B. das Papierformat Letter im Querformat in das Fach eingelegt wurde und das MFP feststellt, 
dass die Vorlage im Hochformat eingelegt wurde, werden die Funktionen „Drehung" und ..Automatische 
Auswahl" verwendet, urn das Vorlagenbild urn 90 Grad zu drehen. Die Letter-Kopie wird so ausgegeben, 
dass sie mit der Ausrichtung des Papiers ubereinstimmt. 

Wenn das Papierformat Letter im Hochformat in das Fach eingelegt wurde und das MFP feststellt, dass 
die Vorlage im Querformat eingelegt wurde, werden die Drehungs- und automatische Wahlfunktion 
verwendet, urn das Vorlagenbild urn 90 Grad zu drehen. Die Letter-Kopie wird so ausgegeben, dass sie 
mit der Ausrichtung des Papiers ubereinstimmt. 

Drehen und automatische Skalierung 

Wenn das Papierformat Letter im Querformat in das Fach eingelegt wurde und das MFP feststellt, dass 
die Vorlage im Hochformat eingelegt wurde, dreht (falls erforderlich) die Drehungsfunktion das Vorlagen- 
bild urn 90 Grad. Die Kopie wird mit dem entsprechenden automatischen Skalierfaktor erstellt, damit sie 
mit dem Hochformat des Papiers ubereinstimmt. 

Wenn das Papierformat Letter im Hochformat in das Fach eingelegt wurde und das MFP feststellt, dass 
die Vorlage im Querformat eingelegt wurde, dreht (falls erforderlich) die Drehungsfunktion das Vorlagen- 
bild urn 90 Grad. Die Kopie wird mit dem entsprechenden automatischen Skalierfaktor erstellt, damit sie 
mit dem Querformat des Papiers ubereinstimmt. 

Wenn das Fach 5,5 x 8,5 ausgewahlt ist und das MFP feststellt, dass die Vorlage im Hochformat 
eingelegt wurde, dreht die Drehungsfunktion das Vorlagenbild urn 90 Grad. Die Kopie wird mit dem 
entsprechenden automatischen Skalierfaktor erstellt, damit sie mit dem Hochformat des Papiers 
ubereinstimmt. 

So deaktivieren Sie die automatische Drehung 

Das MFP ist standardmaBig so eingestellt, dass die Drehungsfunktion automatisch aktiviert wird. 

Beruhren Sie drehung aus im Hauptfenster, urn die Option hervorzuheben. Das Drehungssymbol wird 
ausgeblendet, und die Drehungsfunktion wird deaktiviert. 

So aktivieren Sie die automatische Drehung erneut 

Beruhren Sie drehung aus im Hauptfenster, urn die Option zu aktivieren. Das Drehungssymbol wird 
angezeigt, und die Drehungsfunktion wird erneut aktiviert. 
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Priif- und Entwurfskopie 



Verwenden Sie den Priifmodus, um die Kopierauswahleinstellungen zu bestatigen, bevor Sie die Taste 
START driicken. Im Fenster „Prufen" konnen Sie nicht nur die aktuellen Einstellungen anzeigen, sondern 
sie direkt im Priifmodus andern oder deaktivieren. 

Verwenden Sie in diesem Modus die Entwurfskopie, um ein Muster des kopierten Satzes zu erstellen, 
bevor Sie mehrere Kopien erstellen. Dies ist eine praktische und kostengiinstige Methode, die 
Ergebnisse derfolgenden Kopiereinstellungen anzuzeigen: 

• Kopiereinstellungen im Speichermodus 

• Broschiire 

• Zwischen-/Deckblatt 

• Zwischenbild 

• Kapitel 

• Buchkopie 

• Kombination 

• Job programm. 

Mit der Entwurfskopie werden alle Vorlagen in den Speicher gescannt. Es wird nur ein Satz ausgegeben, 
nachdem Sie die Taste ENTWURFSKOPIE auf dem Bedienfeld gedriickt oder die Taste entwurfsko- 
pie im Fenster „Priifen" beruhrt haben. Nachdem Sie ENTWURFSKOPIE gedriickt haben, werden 
moglicherweise einige Kopiereinstellungstasten im Fenster „Priifen" abgeblendet dargestellt. Sie konnen 
die Kopiereinstellungen dieser Tasten weder andern noch deaktivieren. 

Nachdem Sie die Taste START gedriickt haben, wird das Kopieren des Jobs fortgesetzt, bis der Job 
abgeschlossen ist. 

• alle vorgenommenen Anderungen konnen im Fenster „Prufen" angezeigt werden 

• inkompatible Kopiereinstellungen im Entwurfskopiermodus: Gruppe 

1 Driicken Sie PRUFEN auf dem Bedienfeld, um das Fenster „Priifen" anzuzeigen. 

2 Priifen Sie die fur den aktuellen Job vorgenommenen Einstellungen. 

3 Falls erforderlich, driicken Sie ENTWURFSKOPIE auf dem Bedienfeld oder beriihren 
entwurfskopie im Fenster „Priifen", um einen Musterkopiesatz auszugeben. 

4 Beriihren Sie beenden (oder driicken Sie PRUFEN), um den Priifmodus zu verlassen und zum 
Hauptfenster zuriickzukehren. 

5 Driicken Sie START, wenn das Hauptfenster angezeigt wird. 

Andern/Deaktivieren von Einstellungen 

Wenn Sie Einstellungen andern oder deaktivieren mochten, fiihren Sie folgende Schritte aus. 
So andern Sie die Einstellungen 

1 Beriihren Sie die gewiinschte Kopiereinstellungstaste im Fenster „Priifen", um sie hervorzuheben. 

Hinweis Jede Taste, die nicht hervorgehoben werden kann, bedeutet, dass die Kopiereinstellung nicht im Fenster 

„Priifen" geandert werden kann. 

Obwohl folgende Ausgabefunktionen hervorgehoben werden konnen, konnen sie nicht geandert, sondern 
nur durch Beriihren von Einstellung deaktivieren deaktiviert werden. Overlay, Leerbereich 
loschen, Bild invertieren, Autom. Layout, Vollbildbereich. 
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2 Beruhren Sie einstellung andern. Die beruhrungsempfindliche Anzeige zeigt das 
entsprechende Fenster an, um die ausgewahlte Kopiereinstellung zu andern. 

• Durch die Auswahl einer grundlegenden Kopiereinstellungstaste wird das Hauptfenster angezeigt. 

• Wenn Sie den Modus optimier. , die Taste spez . -vorlage oder vorlagen wahlen, wird das 

Menu Option zum Scannen von Vorlagen auswahlen ausgewahlt. 

• Wenn Sie eine Ausgabefunktionstaste auswahlen, wird das Ausgabeauswahlfenster „Andern" 
angezeigt. Wenn in einem der folgenden Fenster lesezeichen aktiviert wurde, wird dieses 
Fenster angezeigt, sobald Sie die Ausgabefunktionstaste drCicken. 

3 Andern Sie die Einstellung wie gewCinscht, und stellen Sie anschlieBend das Fenster „PrCifen" 
wieder her, um zu den PrCifschritten oder zum Hauptfenster zuruckzukehren, um den Kopiervorgang 
zu starten. 

So deaktivieren Sie die Einstellungen 

1 Beruhren Sie die gewCinschte Vorlagentaste oder Ausgabefunktionstaste im Fenster „Prufen", 
um sie hervorzuheben. 

2 Beruhren Sie einstellung deaktivieren. 

3 Beruhren Sie ja, um die Ausgabefunktion abzubrechen, oder nein, um sie wiederherzustellen. 
Wenn Sie ja beruhren, wird die ausgewahlte Funktion deaktiviert, und die Taste wird im Fenster 
„PrCifen" ausgeblendet. 

Hilfemodus 

Mithilfe der Taste „HILFE" kbnnen Sie auf Informationen zum aktuellen Anzeigemodus zugreifen 
und sich Ciber die Einstellungen informieren. Sie konnen die Taste „HILFE" in jedem Fenster, auBer in 
den Modusfenstern „Jobgrbl3e" und „Hauptbenutzer" drCicken. 

Das Fenster hilfe enthalt in der Mitte auch das HilfemenCisymbol. Wenn die MenCitaste „HILFE" 
berCihrt wird, zeigt das MenCifenster hilfe eine Liste aller MFP-Funktionen an. Wenn ein 
Funktionselement beriihrt wird, zeigt die Hilfeanzeige Informationen an, die sich auf das 
betreffende Thema beziehen. 

Die Taste hauptbenutzermodus wird im unteren linken Bereich der Hilfeanzeige angezeigt. Wenn 
Sie diese Taste beruhren, wird das Eingabefenster „Hauptbenutzerkennwort" fur den Zugriff auf den 
Hauptbenutzermodus angezeigt. Siehe „So rufen Sie den Hauptbenutzermodus auf" auf Seite 172. 

1 Sie konnen in jedem Fenster HILFE drucken, um das Fenster Hilfe anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie tonerfull stand, papiervorrat, adf, heftkl . -vorrat, lochen, 

UNTERSTUTZUNG Oder TELEFON- UND FAXNUMMER FUR REPARATURANFORDERUNG, 

um bestimmte Hilfeinformationen anzuzeigen. 

3 Hilfe zur Bedienung erhalten Sie, wenn Sie hilfe in der Mitte des Fensters beruhren. Das Fenster 
„Hilfe" wird angezeigt. Wahlen Sie aus den sieben HilfemenCioptionen aus. 

4 Die Taste fur den Wochentimer wird nur angezeigt, wenn das Wochentimersystem aktiviert ist. 
Beruhren Sie die Taste, um die Einstellungen des Wochentimers anzuzeigen. 

5 Beruhren Sie beenden, um zum Fenster zuruckzukehren, das angezeigt wurde, bevor Sie HILFE 
gedrCickt haben. 
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Spezifikationen fur Hefter/Stapler (Q3633A) und Multifunktions-Finisher 
(Q3634A) 

Verwenden Sie nur das von HP empfohlene Papier, und lagern Sie es unter den empfohlenen 
Umgebungsbedingungen. Bei speziellen Papiersorten konnen die Zuverlassigkeit des Druckers 
und die Kopierqualitat nicht garantiert werden. 

Der Finisher unterstutzt neben den nachfolgend genannten Standardpapierformaten auch breite 
Formate. Siehe „Papier" auf Seite 35. 

Zubehor fur die Endbearbeitung 

• Primares Fach mit Hefter fur zwei Heftklammern: dieses Fach ist verschiebbar 

• Sekundares Fach 

• BroschCirenfach (nur in Multifunktions-Finisher) 

• Optionaler Einzug fur die Endbearbeitung (Q3636A) 

• Optionale Lochervorrichtung (Q3635A) 

Primares Fach 

• Modus „Nicht Sortieren" 

Papierformat: siehe „Primares Fach (Hauptfach) des Hefters/Staplers (Q3633A) und des 
optionalen Multifunktions-Finishers (Q3634A)" auf Seite 43. 

Papiergewicht: 16-24 lb; Spezialpapier (65 lb); Deckblattpapier (176 g/m 2 ), Transparentfolien, 
Etiketten, je nach installiertem Zubehor Zwei, Drei- Oder Vierfachlochung, Vorlagen mit 
Faseranteil 

Fassungsvermogen bei 20 lb: 

500 Blatt des Formats 5,5 x 8,5 

3.000 Blatt des Formats Letter oder Letter-R (Q3633A) 

2.500 Blatt des Formats 5,5 x 8,5 oder Letter-R (Q3634A) 

1 .500 Blatt des Formats Ledger oder Legal 

• Modus „Sortieren" und „Gruppieren" 

Papierformat: siehe „Primares Fach (Hauptfach) des Hefters/Staplers (Q3633A) und des 
optionalen Multifunktions-Finishers (Q3634A)" auf Seite 43. 

Papiergewicht: 16-24 lb 

Fassungsvermogen bei 20 lb: 

500 Blatt des Formats 5,5 x 8,5 

3.000 Blatt des Formats Letter oder Letter-R (Q3633A) 

2.500 Blatt des Formats Letter oder Letter-R (Q3634A) 

1 .500 Blatt des Formats Ledger oder Legal 

• Heften und Sortieren (Modus) 

Papierformat: siehe „Primares Fach (Hauptfach) des Hefters/Staplers (Q3633A) und des 
optionalen Multifunktions-Finishers (Q3634A)" auf Seite 43. 

Papiergewicht: 16-24 lb 

Fassungsvermogen bei 20 lb: 1 .000 Blatt. Variabel entsprechend den zu heftenden Blattern. 
Siehe „Modus Heften und Sortieren" auf Seite 43 

Fassungsvermogen des Hefters: 50 Blatt (maximale Stapelhohe 5 mm). Das Fassungsvermogen 
des Hefters kann vom Kundendienst eingestellt werden. Zur Auswahl stehen 45, 40 oder 35 Blatt. 

Heftpositionen: Siehe „Modus Heften und Sortieren" auf Seite 43 



Hinweis Extrem gewelltes Papier und bestimmtes, sehr dCinnes Papier fuhren im Modus „Heften und Sortieren" 

unter Umstanden nicht zum gewiinschten Kopierergebnis (ungleichmaBige Heftung). 
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Sekundares Fach 

• Ausgabe unsortiert, mit der Druckseite nach unten 

• Ausgabe unsortiert, mit der Druckseite nach oben 

• Ausgabe gruppiert, mit der Druckseite nach unten 

• Ausgabe gruppiert, mit der Druckseite nach oben 

Papierformat: siehe „Sekundares Fach des Hefters/Staplers (Q3633A) und des optionalen 
Multifunktions-Finishers (Q3634A)" auf Seite 43. 

Papiergewicht: 16-24 lb 

Fassungsvermogen bei 20 lb: 200 Blatt 

Broschurenfach des Multifunktions-Finishers 

• Modus „Falzen" 

Papierformat: siehe „BroschCirenfach des optionalen Multifunktions-Finishers (Q3634A)" auf 
Seite 44. 

Papiergewicht: 1 6-24 lb; Spezialpapier (20 lb empfohlen) 

Anzahl gefalzter Blatter: maximal 3 Blatter (ohne Heftung) 

Fassungsvermogen des Broschurenfachs: 
Maximal ca. 100 Blatt 

Maximal 33 gefalzte BroschCiren aus je 3 Blattern (33 x 3 = 99 Blatt) 
Maximal 50 gefalzte BroschCiren aus je 2 Blattern (50 x 2 = 1 00 Blatt) 
Maximal ca. 75 Blatt fur die Formate Letter-R und A4R 
Maximal 25 gefalzte BroschCiren aus je 3 Blattern (25 x 3 = 75 Blatt) 

• Modus „Heften und Falzen" 

Papierformat: siehe „BroschCirenfach des optionalen Multifunktions-Finishers (Q3634A)" auf 
Seite 44. 

Papiergewicht: 1 6-24 lb; Spezialpapier (20 lb empfohlen) 

Anzahl gefalzter Blatter: maximal 20 Blatt (20 lb)Maximal 19 Blatt (inkl. ein dickeres Deckblatt) 

Fassungsvermogen des Broschurenfachs: 
Maximal ca. 100 Blatt 

Maximal 20 gefalzte BroschCiren aus je 5 Blattern (20 x 5 = 1 00 Blatt) 
Maximal 10 gefalzte BroschCiren aus je 10 Blattern (10 x 10 = 100 Blatt) 
Maximal 6 gefalzte BroschCiren aus je 16 Blattern (6 x 16 = 96 Blatt) 
Maximal ca. 75 Blatt 

Maximal 15 gefalzte BroschCiren aus je 5 Blattern (15 x 5 = 75 Blatt) 

Einzug fur die Endbearbeitung 

• Papierformat: siehe „Papier im optionalen Einzug fur die Endbearbeitung (Q3636A)" auf Seite 45. 

• Papiergewicht im Deckblattmodus: 200 g/m 2 (1 3-1 1 0 lb) 

• Papiergewicht fur manuelles Heften: 16-24 lb 

Lochervorrichtung 

• Modus „Lochen" (bei Ausgabe iiber das primare Fach) 

Papierformat: siehe „Tabelle fur Lochungen" auf Seite 47. 
Papiergewicht: 13-45 lb 

Anzahl der Locher: abhangig von der installierten Lochervorrichtung 
Lochdurchmesser: 

Dreifachlochung: 8,0 mm ± 0,5 mm 

Zweifach- und Vierfachlochung: 6,5 mm ± 0,5 mm 
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Lochabstand: 

Zweifachlochung (Nordamerika): 70 mm ± 0,5 mm 
Dreifachlochung (Nordamerika): 108 mm ± 0,5 mm 
Vierfachlochung (Europa): 80 mm ± 0,5 mm 

Vierfachlochung (Schweden): zwischen den beiden mittleren Lbchern: 70 mm ± 0,5 mm 
zwischen dem oberen Loch und dem oberen mittleren Loch: 21 mm ± 0,5 mm 
zwischen dem unteren Loch und dem unteren mittleren Loch: 21 mm ± 0,5 mm 

Modus „Nicht Sortieren" iiber das primare Fach 

lm Modus „Nicht sortieren" sind die Finishermodi fiir den Versatzstapler nicht gewahlt. Die Kopien 
werden bei der Ausgabe ohne Versatz zwischen den einzelnen Satzen gestapelt. 

Wenn im Menu Finishermodus auswahlen das primare Fach gewahlt ist, werden die Kopien im 
Hefter/Stapler (Q3633A) und im Multifunktions-Finisher (Q3634A) in der richtigen Reihenfolge mit 
der Druckseite nach unten ausgegeben. 

• Papierformat: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5 

• Fassungsvermogen bei 20 lb: 
500 Blatt des Formats 5,5 x 8,5 

3.000 Blatt des Formats Letter oder Letter-R (Q3633A) 
2.500 Blatt des Formats Letter oder Letter-R (Q3634A) 
1 .500 Blatt des Formats Ledger oder Legal 




1 Beruhren Sie sortieren im Hauptfenster, urn den Modus zu deaktivieren, falls er hervorgehoben ist. 

2 Geben Sie die Anzahl der Kopien ein. 

3 Legen Sie die Vorlagen in den automatischen Vorlageneinzug oder auf das Scannerglas, und wahlen 
Sie die gewCinschten Kopiereinstellungen. 

4 Beruhren Sie START, urn den Kopiervorgang im Modus „Nicht Sortieren" zu starten. Die Kopien 
werden mit der Druckseite nach unten ausgegeben; die Oberkante der Blatter zeigt zur Vorderseite 
des MFR 



VORSICHT Wenn die Anzahl der Kopien das Fassungsvermogen des Finishers ubersteigt, entfernen Sie die fertigen Kopien 
aus dem Ausgabefach, urn einen Papierstau zu vermeiden. 
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Modus „Sortieren" iiber das primare Fach 



Wahlen Sie diesen Modus, wenn Sie den Vorlagensatz mehrmals kopieren mochten und die sortierten 
Kopiensatze im Ausgabefach versetzt ausgegeben werden sollen. Im Modus „Sortieren" konnen die 
Kopien auch geheftet werden. 

Wenn im Menu Finishermodus auswahlen das primare Fach gewahlt ist, werden die Kopien im 
Hefter/Stapler (Q3633A) und im Multifunktions-Finisher (Q3634A) in der richtigen Reihenfolge mit 
der Druckseite nach unten ausgegeben. 

• Papierformate: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5, 5,5 x 8,5-R 

• Fassungsvermogen bei 20 lb: 
500 Blatt des Formats 5,5 x 8,5 

3.000 Blatt des Formats Letter oder Letter-R (Q3633A) 
2.500 Blatt des Formats Letter oder Letter-R (Q3634A) 
1 .500 Blatt des Formats Ledger oder Legal 




30 mm 



1 Beruhren Sie sortieren im Hauptfenster, urn den Modus hervorzuheben. 

2 Geben Sie die Anzahl der Kopien ein. 

3 Legen Sie die Vorlagen in den automatischen Vorlageneinzug, und wahlen Sie die gewunschten 
Kopiereinstellungen. 

4 Driicken Sie START. 



Hinweis Wenn die Anzahl der Kopien das Fassungsvermogen des Finishers ubersteigt, entfernen Sie die fertigen 

Kopien aus dem Ausgabefach, urn einen Papierstau zu vermeiden. 



Modus „Heften und Sortieren" iiber das primare Fach 

Wahlen Sie diesen Modus, wenn die Kopiensatze versetzt ausgegeben und geheftet werden sollen. Die 
Anzahl der Heftklammern (1 oder 2) und die Heftpositionen konnen im Popup-Menu des Finishermodus 
gewahlt werden. Jede fertig gestellte Kopie wird versetzt zum nachsten Kopiensatz ausgegeben. 

Wenn im Menu Finishermodus auswahlen das primare Fach gewahlt ist, werden die Kopien im 
Hefter/Stapler (Q3633A) und im Multifunktions-Finisher (Q3634A) in der richtigen Reihenfolge mit 
der Druckseite nach unten ausgegeben. 

• Papierformate fur Einfachheftung: Ledger, Legal, Letter-R, Letter 
(5,5 x 8,5 nur bei Einzug in Hochformat) 

• Papierformate fur Zweifachheftung: Letter nur bei Einzug in Querformat; und Ledger, Legal, 
Letter-R, Letter nur bei Einzug in Hochformat. 

• Fassungsvermogen bei 20 lb: 1 .000 Blatt (variabel entsprechend der Anzahl der zu heftenden Blatter) 

• Fassungsvermogen des Hefters: 50 Blatt bzw. maximale Stapelhohe 5 mm (20 lb) 

(das Fassungsvermogen des Hefters kann vom Kundendienst eingestellt werden. Zur Auswahl 
stehen 45, 40 oder 35 Blatt) 

• Heftpositionen: 1 Eckklammer oder 2 Heftklammern 

(bei einigen Kopierformaten wird anstelle der Eckklammer die parallele Heftung ausgefiihrt.) 

• Nicht unterstutzte Kopiereinstellungen: Kopieren vom Scannerglas (verfugbar in den Modi 
Zwischenbild, Buchkopie und Glasspeicher), Falzen, Heften und Falzen, Dreifachfalzung, 
Folienzwischenblatter 
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Hinweis 



Extrem gewelltes Papier und bestimmtes, sehr dunnes Papier fuhren im Modus „Heften und Sortieren" 
unter Umstanden nicht zum gewunschten Kopierergebnis (ungleichmaBige Heftung). 




1 Beruhren Sie heften im Hauptfenster, urn den Modus hervorzuheben. Im Finishersymbol-Bereich 
wird das Symbol fur die Heftklammernposition angezeigt. Wenn Sie die angezeigte Heftklammern- 
position ubernehmen mochten, fahren Sie mit Schritt 7 fort. 

2 Beruhren Sie optionen im Hauptfenster, urn das Menu Finishermodus auswahien anzuzeigen. 

3 Wahlen Sie eine der vier angezeigten Heftklammernpositionen aus. Bei beidseitigen Kopien 
mussen Sie auch den gewunschten Bindungsmodus auswahien. 

4 Beruhren Sie im Menu Finishermodus auswahien die Taste ok, urn die Einstellung zu 
bestatigen und zum Hauptfenster zuruckzukehren. Im Finishersymbol-Bereich werden die 
ausgewahlten Heftklammernpositionen angezeigt. 

5 Beruhren Sie vorlagen im Hauptfenster, urn das Menu Option zum Scannen von vorlagen 
auswahien anzuzeigen. 

6 Wahlen Sie die Ausrichtung der Vorlagen, und beruhren Sie ok, urn zum Hauptfenster 
zuruckzukehren. 

7 Wahlen Sie die gewunschten Kopiereinstellungen aus. 

8 Geben Sie die Anzahl der Kopien ein. 

9 Legen Sie die Vorlagen in den automatischen Vorlageneinzug. 

10 Driicken Sie START. 



Hinweis Wenn die Anzahl der Kopien das Fassungsvermogen des Finishers ubersteigt, entfernen Sie die fertigen 

Kopien aus dem Ausgabefach, urn einen Papierstau zu vermeiden. 



Modus „Gruppieren" Liber das primare Fach 

Wahlen Sie diesen Modus, wenn die Kopien der einzelnen Vorlagenblatter gruppiert und die Kopiensatze 
im Ausgabefach versetzt ausgegeben werden sollen. Gruppierte Kopien konnen nicht geheftet werden. 

• Papierformate: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5, 5,5 x 8,5-R 

• Fassungsvermogen bei 20 lb: 
500 Blatt des Formats 5,5 x 8,5 

3.000 Blatt des Formats Letter-R oder Letter (Q3633A) 
2.500 Blatt des Formats Letter-R oder Letter (Q3634A) 
1 .500 Blatt des Formats Ledger oder Legal 
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1 Beruhren Sie optionen im Hauptfenster, um das Menu Finishermodus auswahien anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie gruppier. und danach ok, um die Einstellung zu bestatigen und zum Hauptfenster 
zuriickzukehren. Im Finishersymbol-Bereich wird das Gruppierungssymbol angezeigt. 

3 Geben Sie die Anzahl der Kopien ein. 

4 Legen Sie die Vorlagen in den automatischen Vorlageneinzug, und wahlen Sie die gewunschten 
Kopiereinstellungen. 

5 Driicken Sie START. 



VORSICHT Wenn die Anzahl der Kopien das Fassungsvermogen des Finishers ubersteigt, entfernen Sie die fertigen Kopien 
aus dem Ausgabefach, um einen Papierstau zu vermeiden. 

Ausgabemodi des sekundaren Fachs 

Zusatzlich zum primaren Fach verfiigen der Hefter/Stapler (Q3633A) und der Multifunktions-Finisher 
(Q3634A) uber ein sekundares Fach, das im Menu Finishermodus auswahien gewahlt werden kann. 

Im sekundaren Fach konnen die Kopien auf vier verschiedene Weisen ausgegeben werden (siehe unten). 
Die Ausgabeart wahlen Sie ebenfalls im Menu Finishermodus auswahien. 

• Druckseite nach unten, unsortiert 

• Ausgabe mit der Druckseite nach oben, nicht sortiert 

• Ausgabe mit der Druckseite nach unten, gruppiert 

• Ausgabe mit der Druckseite nach oben, gruppiert 

Papierformat: Ledger - 5,5 x 8,5 
Papiergewicht: 16-24 lb 
Fassungsvermogen bei 20 lb: 200 Blatt 

1 Beruhren Sie optionen im Hauptfenster, um das Menu Finishermodus auswahien anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie ob . fach , um das Popup-Menu Finisher <Optionen> anzuzeigen. 

3 Wahlen Sie im Popup-Menu eine der vier Ausgabearten. 

a Wenn Sie die Kopien unsortiert mit der Druckseite nach unten ausgeben mochten, beruhren 

Sie druckseite unten. 

b Wenn Sie die Kopien unsortiert mit der Druckseite nach oben ausgeben mochten, beruhren Sie 

drucks. oben. 

c Wenn Sie die Kopien gruppiert mit der Druckseite nach unten ausgeben mochten, beruhren Sie 

GRUPPIER. Und DRUCKSEITE UNTEN. 

d Wenn Sie die Kopien gruppiert mit der Druckseite nach oben ausgeben mochten, beruhren Sie 

GRUPPIER. und DRUCKS . OBEN. 

4 Beruhren Sie im Menu Finishermodus auswahien die Taste ok, um die Einstellung zu bestatigen 
und zum Hauptfenster zuriickzukehren. Im Finishersymbol-Bereich wird Ihre Auswahl fiir das obere 
Fach angezeigt. 
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5 Geben Sie die Anzahl der Kopien ein. 

6 Legen Sie die Vorlagen in den automatischen Vorlageneinzug, und wahlen Sie die gewunschten 
Kopiereinstellungen. 

7 Driicken Sie START. 



Hinweis Wenn die Anzahl der Kopien das Fassungsvermogen des Finishers ubersteigt, entfernen Sie die fertigen 

Kopien aus dem Ausgabefach, um einen Papierstau zu vermeiden. 



Modus „Falzen" und „Heften und Falzen" 

Die Modi „Falzen" und „Heften und Falzen" stehen nur zur Verfiigung, wenn der Multifunktions-Finisher 
installiert ist. In beiden Modi wird die Broschurenfunktion automatisch aktiviert und im Ausgabeauswahl- 
fenster hervorgehoben. 



Hinweis Wenn Sie beidseitig bedruckte Signaturvorlagen im Modus „Falzen" oder „Heften und Falzen" kopieren 

mochten, mussen Sie den automatisch aktivierten Broschurenmodus im Ausgabeauswahlfenster 
deaktivieren. 

Wenn Sie dunkle Vorlagen im Modus „Falzen" oder „Heften und Falzen" kopieren oder den Modus „Bild 
invertieren" gemeinsam mit einem dieser beiden Modi verwenden, wird die Falzlinie auf den Kopien unter 
Umstanden leicht verschoben. 



In den Modi „Falzen" und „Heften und Falzen" werden die Kopien wie folgt ausgegeben: 
Im Modus „Falzen" wird jeder Kopiensatz gefalzt und im Broschiirenfach des Finishers ausgegeben. 
Im Modus „Heften und Falzen" wird jeder Kopiensatz an zwei Positionen geheftet (zwei Heftklammern), 
gefalzt und im Broschiirenfach ausgegeben. 

• Verwenden Sie den automatischen Vorlageneinzug 

• Maximale Anzahl gefalzter Blatter (20 lb) in beiden Modi: 

Falzen: 3 Blatter (weniger als im Modus „Heften und Falzen", weil die Blatter zuvor nicht 
geheftet werden) 

Heften und Falzen: 20 Blatter bzw. 19 Blatter, wenn ein dickeres Deckblatt verwendet wird 

• Papierformat: Ledger, Legal, Letter-R, A4R 

• Papiergewicht: 1 6-24 lb; Spezialpapier (20 lb empfohlen) 

• Fassungsvermogen des BroschCirenfachs: 

Wenn das Fassungsvermogen des Broschurenfachs erreicht ist, stellt der Finisher den Betrieb ein. 
Richten Sie sich daher bei der Auswahl der Kopienzahl an die folgenden Werte. 

Maximal ca. 100 Blatt 

Falzen: Maximal 33 gefalzte Broschiiren aus je 3 Blattern (33 x 3 = 99 Blatt) 

Heften und Falzen: Maximal 20 gefalzte Broschuren aus je 5 Blattern (20 x 5 = 1 00 Blatt) 

Maximal 6 gefalzte Broschuren aus je 15 Blattern (6 x 15 = 90 Blatt) 

Maximal ca. 75 Blatt (Letter-R, A4R) 

Falzen: Maximal 25 gefalzte Broschuren aus je 3 Blattern (25 x 3 = 75 Blatt) 

Heften und Falzen: Maximal 15 gefalzte Broschuren aus je 5 Blattern (15 x 5 = 75 Blatt) 

• Vom Broschurenmodus nicht unterstutzte Grundeinstellungen: Automatische Papierwahl, 1H, 2H, 
Drehen, Sortieren, Heften und Sortieren, Gruppieren, Deckblatteinzug, Dreifachfalzung, Drehen und 
Sortieren, Drehen und Gruppieren, Lochen 

• Vom Broschurenmodus nicht unterstutzte Vorlagen: Gemischte Vorlagen, gesamter Bereich bei 
benutzerdefiniertem Format, Ftegisterblatter 

• Vom Broschurenmodus nicht unterstutzte Ausgabeeinstellungen: Zwischen-ZDeckblatt, Kombination, 
Folienzwischenblatt, Job programmieren, Leerbereich loschen, Bild invertieren, Wiederholen 

• Nur im Broschurenmodus verfugbare Einstellungen: Sortieren, Heften und Sortieren, Gruppieren, 
Drehen und Sortieren, Drehen und Gruppieren, Dreifachfalzung, Lochen, Folienzwischenblatt, 
Bild invertieren 
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Falzen 




Maximal 3 Blatter Maximal 20 Blatter 

Maximal 19 Blatter, wenn ein dickeres Deckblatt 
verwendet wird 



Hinweis In den Modi „Heften" und „Heften und Falzen" werden die Kopien automatisch in das Broschurenfach 

ausgegeben. Der Pfeil wechselt dann vom primaren Ausgabefach zum Broschurenfach. 

Beachten Sie beim Einlegen der Vorlagen folgende Mengeneinschrankungen: 

Falzen: Maximal 12 Seiten fur einseitige Kopien, maximal 6 Seiten fur beidseitige Kopien. 

Heften und Falzen: Maximal 80 Seiten fur einseitige Kopien, maximal 40 Seiten fur beidseitige Kopien. 

Ein Uberschreiten dieser Grenzen kann zu Problemen mit dem Finisher fiihren. 

Wenn das Fassungsvermogen des Broschurenfachs erreicht ist, stellt der Finisher den Betrieb ein. 

1 SchlieBen Sie den automatischen Vorlageneinzug vollstandig, und drCicken Sie RESET. 

2 Beruhren Sie optionen im Hauptfenster, um das Menu Finishermodus auswahlen anzuzeigen. 

3 Beruhren Sie je nach gewunschter Option heften und falzen oder falzen. 

4 Beruhren Sie ok im Menu Finishermodus auswahlen, um zum Hauptfenster zuruckzukehren. 
Im Finishersymbol-Bereich wird Ihre im Finishermodus getroffene Auswahl angezeigt. 

5 Wahlen Sie die gewunschten Kopiereinstellungen aus. 

Kein Broschiirendeckblatt ist automatisch gewahlt. Wenn Sie diese Einstellung andern 
mochten, beruhren Sie ausgabe im Hauptfenster, um das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 
Beruhren Sie dort zweimal hintereinander Broschtire, um das Auswahlfenster fur den 
Broschurenmodus anzuzeigen. Dort kbnnen Sie eine andere Option wahlen oder die aktuelle 
Einstellung deaktivieren. 

6 Geben Sie die Anzahl der Kopien ein. 

7 Legen Sie die Vorlagen in den automatischen Vorlageneinzug. 

8 Driicken Sie START. 



Modus „Lochen" 

Der Modus „Lochen" ist nur verfugbar, wenn in einem der beiden Finisher eine der unterstutzten 
Lochervorrichtungen installiert ist. 

Wenn der Modus „Lochen" in Kombination mit einem Ausgabemodus fur das primare Fach gewahlt ist, 
werden die kopierten Blatter gelocht und entsprechend dem gewahlten Ausgabemodus in das primare 
Fach ausgegeben. 

• Kopierformat: Ledger, Letter (20 lb empfohlen) 

• Papiergewicht: 20-24 lb empfohlen 
Dunnes Papier: 16-19 lb 

Dickes Papier: 25-45 lb 

• Lochdurchmesser: 

Dreifachlochung: 8,0 mm ± 0,5 mm 

Zweifach- und Vierfachlochung: 6,5 mm ± 0,5 mm 
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• Lochabstand: 

Zweifachlochung (Nordamerika): 70 mm ± 0,5 mm 
Dreifachlochung (Nordamerika): 108 mm ± 0,5 mm 
Vierfachlochung (Europa): 80 mm ± 0,5 mm 

Vierfachlochung (Schweden): zwischen den beiden mittleren Lbchern: 70 mm ± 0,5 mm 
zwischen dem oberen Loch und dem oberen mittleren Loch: 21 mm ± 0,5 mm 
zwischen dem unteren Loch und dem unteren mittleren Loch: 21 mm ± 0,5 mm 

• Nicht unterstutzte Grundeinstellungen: Verwendung des Scannerglases (im Modus Glasspeicher- 
modus verfugbar), Falzen, Heften und Falzen, Dreifachfalzung, Finishermodi mit sekundarem Fach, 
Deckblattmodus 

• Nicht unterstutzte Vorlagen: Gemischte Vorlagen (Letter-R, 5,5 x 8,5 gemischt), benutzerdefinierte 
Formate 

• Nicht unterstutzte Ausgabeeinstellungen: Zwischen-ZDeckblatt, Zwischenblatt-Kopie fur Kapitel, 
Deckblattmodus fur Broschuren, Folienzwischenblatt, Job programmieren 



4.252" 
(108mm) 



1 Beruhren Sie optionen im Hauptfenster, urn das Menu Finishermodus auswahien anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie lochen, urn das Popup-Menu zur Auswahl der Lochpositionen anzuzeigen. 

3 Beruhren Sie die Taste fur die gewunschten Lochpositionen, urn sie hervorzuheben. 

4 Beruhren Sie ok, urn zum Menu Finishermodus auswahien zuriickzukehren. 

5 Beruhren Sie im Menu Finishermodus auswahien die Taste ok, urn die Einstellung zu 
bestatigen und zum Hauptfenster zuriickzukehren. Im Finishersymbol-Bereich werden die 
ausgewahlten Lochpositionen angezeigt. 

6 Beruhren Sie vorlagen im Hauptfenster, urn das Menu Option zum Scannen von vorlagen 
auswahien anzuzeigen. 

7 Wahlen Sie die Ausrichtung der Vorlagen, und beruhren Sie OK, urn zum Hauptfenster 
zuriickzukehren. 

8 Wahlen Sie die gewunschten Kopiereinstellungen aus. 

9 Geben Sie die Anzahl der Kopien ein. 

10 Legen Sie die Vorlagen in den automatischen Vorlageneinzug. 

11 Driicken Sie START. 



Hinweis Zuvor gewahlte Heftpositionen werden von der Locherfunktion unter Umstanden nicht unterstiitzt. 

Spezielles Papier wie Transparentfolien, Etiketten und Registerblatter durfen nicht gelocht werden. 

Achten Sie darauf, dass das Papier im Einzugsfach genau an den Papierfuhrungen anliegt, damit sich die 
Lochpositionen auf den Kopien nicht verschieben. 

Falls der automatische Fachwechsel im Lochmodus ausgelost wird, konnen sich die Lochpositionen leicht 
verschieben. 

Wenn die Anzahl der Kopien das Fassungsvermogen des Finishers iibersteigt, entfernen Sie die fertigen 
Kopien aus dem Ausgabefach, urn einen Papierstau zu vermeiden. 



o 
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Modus „Dreifachfalzung" 



Der Modus „Dreifachfalzung" ist nur verfiigbar, wenn der Multifunktions-Finisher installiert ist. 

In diesem Modus wird die Vorlage auf Letter-R- oder A4R-Papier kopiert und im Broschiirenfach des 
Finishers ausgegeben. 

• Kopierformat: Letter-R, A4R (20 lb empfohlen) 

• Maximale Anzahl gefalzter Blatter (20 lb): 3 Blatt 

• Papiergewicht: 1 6-24 lb; Spezialpapier (20 lb empfohlen) 

• Fassungsvermogen des Broschurenfachs: Maximal 50 gefalzte Kopiensatze aus je 1 Blatt (50 Blatt) 

• Nicht unterstutzte Grundeinstellungen: Sortieren, Gruppieren, Finishermodi mit Ausgabe im 
sekundaren Fach, Falzen, Heften und Falzen, Lochen 

• Nicht unterstutzte Ausgabeeinstellungen: Folienzwischenblatt, Buchkopie, Job programmieren, 
Bild invertieren 





< 
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Kopie mit Dreifachfalzung 



1 Legen Sie Papier mit dem Format Letter-R oder A4R in ein Fach ein. 

2 Beruhren Sie optionen im Hauptfenster, urn das Menu Finishermodus auswahlen anzuzeigen. 

3 Beruhren Sie dreifach, urn diese Option hervorzuheben. 

4 Beruhren Sie ok im Popup-Menu, urn die Einstellung zu bestatigen und zum Hauptfenster 
zuruckzukehren. Im Finishersymbol-Bereich wird das Symbol fur die Dreifachfalzung angezeigt. 

5 Wahlen Sie die gewunschten Kopiereinstellungen aus. Beruhren Sie die Taste des Fachs, in dem 
das Format Letter-R oder A4R eingelegt ist, sofern diese Taste noch nicht hervorgehoben ist. 

6 Geben Sie die Anzahl der Kopien ein. 

7 Legen Sie die Vorlagen in den automatischen Vorlageneinzug. 

Hinweis Die Dreifachfalzung unterstiitzt maximal 3 Vorlagen als Satz. 

8 Driicken Sie START. 

Hinweis Wenn das Fassungsvermogen des Broschurenfachs erreicht ist, stellt der Finisher den Betrieb ein. 

Beachten Sie daher bei der Einstellung der Kopienzahl die Spezifikationen. 
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Einzug fur die Endbearbeitung 



Der Einzug fiir die Endbearbeitung (Q3636A) kann in beiden Finishermodellen als Zubehor installiert 
werden. 

Dieser Einzug ist fur Deckblattpapier vorgesehen, das als Deckblatt fur die im primaren Fach ausgege- 
benen Kopiensatze bzw. fur die im Modus „Falzen" oder „Heften und Falzen" im Broschurenfach aus- 
gegebenen Broschuren verwendet werden soil. 



Hinweis Das im Einzug fur die Endbearbeitung eingelegte Papier kann nicht kopiert werden. 

Diese Funktion wird im Deckblattmodus (kopiertes Deckblatt und leeres Deckblatt) fiir Broschuren und im 
Deckblattmodus der Funktion „Zwischen-/Deckblatt" nicht unterstutzt. 

• Deckblattformate 

Oberes Fach: Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5 

Unteres Fach: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5 (Papier mit dem Format 5,5 x 8,5 kann 
nur in Hochformat eingezogen werden) 

• Deckblattgewicht: 200 g/m 2 (1 3-1 1 0 lb) 

• Fassungsvermogen des Fachs: 200 Blatt (200 g/m 2 (110 lb) bzw. maximale Stapelhohe 30 mm) in 
beiden Fachern 

• Nicht unterstutzte Grundeinstellungen: Ausgabe in sekundares Fach, Lochen 

• Nicht unterstutzte Ausgabeeinstellungen: Deckblattmodus der Funktion „Zwischen-/Deckblatt", 
Deckblattmodus fur Broschuren, Folienzwischenblatt 



Kopiensatz mit 
Deckblatt 



Kopiensatze mit 
Deckblatt im Modus 
„Falzen" oder „Heften 
und Falzen" 




Deckblatt 



1 SchlieBen Sie den automatischen Vorlageneinzug vollstandig, und drCicken Sie RESET. 

2 Beruhren Sie optionen im Hauptfenster, urn das Menu Finishermodus auswahlen anzuzeigen. 

3 Beruhren Sie deckblatt, urn das Fenster fiir die Deckblattauswahl anzuzeigen. 

4 Beruhren Sie vorn, vorn+hinten oder hinten, urn die gewiinschte Option hervorzuheben. 
Wahlen Sie danach das Fach, in dem die Deckblatter eingelegt sind. Wenn Sie die Option 
vorn+hinten wahlen, konnen Sie fur das vordere und hintere Deckblatt verschiedene Facher 
angeben. 



Hinweis Die einzelnen Facher unterstutzen verschiedene Papierformate. 

5 Beruhren Sie ok, urn zum Menu Finishermodus auswahlen zuruckzukehren. 

6 Beruhren Sie ok im Menu Finishermodus auswahlen, urn zum Hauptfenster zuruckzukehren. 

7 Wahlen Sie die gewunschten Kopiereinstellungen aus. 
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8 Legen Sie das Deckblattpapier in den Einzug fur die Endbearbeitung. 

Wenn das im Einzug fur die Endbearbeitung eingelegte Papierformat nicht geeignet ist, wird die 
folgende Meldung angezeigt und der Kopiervorgang wird nicht gestartet. 

Deckblattpapier in Einzug fur die Endbearbeitung einlegen 
Papierformat von Deckblatt und ausgewahltem Papier anpassen 



Oberes Fach 




9 Geben Sie die Anzahl der Kopien ein. 

10 Legen Sie die Vorlagen in den Vorlageneinzug oder auf das Scannerglas. 

11 Driicken Sie START. 

Hinweis Wenn die Anzahl der Kopien das Fassungsvermogen des Finishers ubersteigt, entfernen Sie die fertigen 

Kopien aus dem Ausgabefach, um einen Papierstau zu vermeiden. 

Manuelle Endbearbeitung 

Die manuelle Endbearbeitung ist nur moglich, wenn einer der beiden Finisher mit dem optionalen Einzug 
fur die Endbearbeitung ausgestattet ist. Legen Sie zur manuellen Endbearbeitung einfach den fertig zu 
stellenden Kopiensatz in das untere Fach des Einzugs fur die Endbearbeitung, wahlen Sie auf dem 
Bedienfeld fur die manuelle Endbearbeitung den gewunschten Modus aus, und beruhren Sie die 
Start/Stopp-Taste. 




Je nach Zubehorkonfiguration stehen die folgenden Endbearbeitungsmodi zur Verfiigung. 
Hefter/Stapler und Einzug fur die Endbearbeitung (Q3636A) 

• 1 Eckklammer: primares Fach 

• 2 parallele Heftklammern: primares Fach 

Hefter/Stapler, Einzug fur die Endbearbeitung (Q3636A) und Lochervorrichtung 

• 1 Eckklammer 

• 2 parallele Heftklammern 

• Lochen 

Multifunktions-Finisher und Einzug fur die Endbearbeitung (Q3636A) 

• 1 Eckklammer 

• 2 parallele Heftklammern 

• Heften und Falzen (zwei Klammern in der Mitte und Falzen) 

• Dreifachfalzung 
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Multifunktions-Finisher, Einzug fur die Endbearbeitung (Q3636A) und Lochervorrichtung 

• 1 Eckklammer 

• 2 parallele Heftklammern 

• Heften und Falzen (zwei Klammern in der Mitte und Falzen) 

• Dreifachfalzung 

• Lochen 

Spezifikationen fur das manuelle Heften mit einer Eckklammer Oder zwei Heftklammern 

• Papierformat: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5, A4, A4R 

• Papiergewicht: 1 6-24 lb (20 lb empfohlen) 

• Fassungsvermogen des Hefters: maximal 50 Blatt (20 lb) 

• Ausgabefach: primares Fach 
Spezifikationen fur das manuelle Lochen 

• Papierformat: Ledger, Letter, A4 

• Papiergewicht: 1 6-24 lb (20 lb empfohlen) 

• Fassungsvermogen der Lochervorrichtung: maximal 200 Blatt (24 lb) bzw. maximale 
Stapelhohe 30 mm 

• Ausgabefach: primares Fach 
Spezifikationen fur das manuelle Heften und Falzen 

• Papierformat: Ledger, Legal, Letter-R, A4, A4R 

• Papiergewicht: 1 6-24 lb (20 lb empfohlen) 

• Fassungsvermogen des Hefters: maximal 20 Blatt (20 lb) 
maximal 19 Blatt (20 lb mit einem dickeren Deckblatt) 

• Ausgabefach: BroschCirenfach 
Spezifikationen fur die Dreifachfalzung 

• Papierformat: Letter-R, A4R 

• Papiergewicht: 1 6-24 lb (20 lb empfohlen) 

• Fassungsvermogen der Falzvorrichtung: maximal 3 Blatt (20 lb) 

• Ausgabefach: BroschCirenfach 




Dreifachfalzung Lochen 
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1 Legen Sie den fertig zu stellenden Kopiensatz, wie nachfolgend fur die verschiedenen Modi 
beschrieben, in das untere Fach des Einzugs fur die Endbearbeitung, und stellen Sie die 
Papierfuhrung ein. Die LED der Starttaste leuchtet nun grun. 

Heften mit einer Eckklammer oder zwei parallele Heftklammern: mit der Druckseite nach oben 
Lochen: mit der Druckseite nach oben 

Heften und Falzen: mit der AuBenseite der Broschiire nach oben 
Dreifachfalzung: mit der AuBenseite der Broschure nach oben 




Hinweis Die unterstCitzten Papierformate und das Fassungsvermogen der einzelnen Modi sind auf der 

vorangegangenen Seite angegeben. 

2 BerCihren Sie die Modusauswahltaste heften und/oder lochen, urn den gewCinschten Modus 
auszuwahlen. 



Hinweis Der Modus „Lochen" ist kompatibel mit den Modi „1 Eckklammer", „2 Heftklammern" und „Heften 

und Falzen". 



3 Driicken Sie START. 

Die fertig gestellten Kopien werden in dem Fach ausgegeben, das dem ausgewahlten Modus 
zugeteilt ist. 



Hinweis Wenn Sie die manuelle Endbearbeitung anhalten mbchten, drucken Sie STOPP. Der laufende Vorgang 

wird dann sofort angehalten. Beim Heften und Falzen verbleibt der noch nicht abgeschlossene Kopiensatz 
im Stapler im Inneren des Finishers. 

Wenn das Fassungsvermogen des Broschurenfachs erreicht ist, stellt der Finisher den Betrieb ein. 

Wenn die Anzahl der Kopien das Fassungsvermogen des Finishers ubersteigt, entfernen Sie die fertigen 
Kopien aus dem Ausgabefach, urn einen Papierstau zu vermeiden. 



Ausgabemodus fur MFP ohne Finisher 

In diesem Abschnitt werden acht Finishermodi fiir ein MFP beschrieben, das nicht mit dem optionalen 
Finisher ausgestattet ist. 

• Ausgabe mit der Druckseite nach unten, nicht sortiert (Standardeinstellung) 

• Ausgabe mit der Druckseite nach unten, gruppiert 

• Ausgabe mit der Druckseite nach oben, nicht sortiert 

• Ausgabe mit der Druckseite nach oben, gruppiert 

• Ausgabe mit der Druckseite nach unten, gedreht und sortiert 

• Ausgabe mit der Druckseite nach unten, gedreht und gruppiert 

• Ausgabe mit der Druckseite nach oben, gedreht und sortiert 

• Ausgabe mit der Druckseite nach oben, gedreht und gruppiert 
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Di uckseite unten , nicht 
sc rtiert (Standard) 



Druckseite unten 
gedreht, sortiert 



Druckseite 
unten, gruppiert 



Druckseite unten, 
gedreht, gruppiert 




Ausgabe mit der Druckseite nach unten 

• lm Modus „Nicht Sortieren" wird der Vorlagensatz in der angegebenen Anzahl kopiert. Die sortierten 
Kopiensatze werden danach normal ausgegeben. 

• lm Modus „Drehen und Sortieren" werden die kopierten Satze bei der Ausgabe urn je 90 Grad weiter 
gedreht. Voraussetzung hierfur ist, dass in zwei Fachern das gleiche Papierformat eingelegt ist: in 
einem Fach in Hochformat und im anderen Fach in Querformat. 

• Im Modus „Gruppieren" werden die Seiten der Vorlage in der angegebenen Anzahl kopiert und 
danach seitenweise gruppiert normal ausgegeben. 

• Im Modus „Drehen und Gruppieren" werden die gruppierten Satze bei der Ausgabe urn je 90 Grad 
weiter gedreht. Voraussetzung hierfur ist, dass in zwei Fachern das gleiche Papierformat eingelegt 
ist: in einem Fach in Hochformat und im anderen Fach in Querformat (z. B. Letter und Letter-R). 

So geben Sie Kopien mit der Druckseite nach unten und unsortiert aus 

1 Vergewissern Sie sich, dass die Taste optionen nicht hervorgehoben ist. 

Falls die Taste optionen hervorgehoben ist, beriihren Sie diese Taste, urn das Menu 
Finishermodus auswahien anzuzeigen. Wahlen Sie druckseite unten, deaktivieren 
Sie alle anderen Tasten, und beriihren Sie ok. 

2 Vergewissern Sie sich, dass die Taste sortieren nicht hervorgehoben ist. Falls die Taste 
sortieren hervorgehoben ist, beriihren Sie diese Taste, urn die Funktion zu deaktivieren. 
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So geben Sie Kopien mit der Druckseite nach unten und sortiert aus 

1 Vergewissern Sie sich, dass die Taste ausgabe nicht hervorgehoben ist. 

Falls die Taste ausgabe hevorgehoben ist, beruhren Sie diese Taste, um das Popup-Menu fur die 
Ausgabeeinstellungen anzuzeigen. Wahlen Sie druckseite unten, deaktivieren Sie alle anderen 
Tasten, und beruhren Sie ok. 

2 Beruhren Sie sortieren, um diese Option hervorzuheben. 

So geben Sie Kopien mit der Druckseite nach unten und gruppiert aus 

1 Beruhren Sie optionen im Hauptfenster, um das Menu Finishermodus auswahien anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie gruppieren und druckseite unten, um diese Optionen hervorzuheben. 

3 Beruhren Sie ok, um die Einstellungen zu bestatigen und zum Hauptfenster zuruckzukehren. 
So geben Sie Kopien mit der Druckseite nach unten, gedreht und gruppiert aus 

1 Beruhren Sie optionen im Hauptfenster, um das Menu Finishermodus auswahien anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie drehen/gruppieren und druckseite unten, um diese Optionen 
hervorzuheben. 

3 Beruhren Sie ok, um die Einstellungen zu bestatigen und zum Hauptfenster zuruckzukehren. 

Ausgabe mit der Druckseite nach oben 

Wenn die Option drucks . oben nicht ausdriicklich gewahlt ist, werden alle einseitigen Kopien und die 
ungeraden Seiten von beidseitigen Kopien mit der Druckseite nach unten ausgegeben. Wenn die Option 
drucks . oben gewahlt ist, werden alle einseitigen Kopien und die ungeraden Seiten von beidseitigen 
Kopien mit der Druckseite nach oben ausgegeben. Im Ausgabemodus „Druckseite oben" mussen die 
Kopien im Gerat zwar weniger haufig gedreht werden, dafur mussen Sie die fertigen Kopien selbst 
sortieren. 

• Der Modus „Druckseite oben" wird von den Modi „Nicht Sortieren", „Drehen und Sortieren", 
„Gruppieren" und „Drehen und Gruppieren" unterstutzt. 

• Bei einseitigen Kopien (1 ►I ), die Sie iiber das Scannerglas erstellen, empfiehlt es sich, die Vorlagen 
in umgekehrter Reihenfolge (von der letzten Seite zur ersten Seite) einzulegen. Sie brauchen die 
Kopien dann nicht zu sortieren, da sie bereits in der richtigen Reihenfolge ausgegeben werden. 

So geben Sie Kopien mit der Druckseite nach oben und unsortiert aus 

1 Vergewissern Sie sich, dass die Taste sortieren nicht hervorgehoben ist. 

Falls die Taste sortieren hervorgehoben ist, beruhren Sie diese Taste, um die Funktion 
zu deaktivieren. 

2 Beruhren Sie optionen, um das Menu Finishermodus auswahien anzuzeigen. 

3 Beruhren Sie drucks . oben, um diese Option hervorzuheben. 

4 Beruhren Sie ok, um die Einstellungen zu bestatigen und zum Hauptfenster zuruckzukehren. 
So geben Sie Kopien mit der Druckseite nach oben und sortiert aus 

1 Beruhren Sie optionen, um das Menu Finishermodus auswahien anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie drucks . oben, um diese Option hervorzuheben. 

3 Beruhren Sie ok, um die Einstellungen zu bestatigen und zum Hauptfenster zuruckzukehren. 

4 Beruhren Sie sortieren, um diese Option hervorzuheben. 

So geben Sie Kopien mit der Druckseite nach oben und gruppiert aus 

1 Beruhren Sie optionen, um das Menu Finishermodus auswahien anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie gruppieren und drucks . oben, um diese Optionen hervorzuheben. 

3 Beruhren Sie ok, um die Einstellungen zu bestatigen und zum Hauptfenster zuruckzukehren. 
So geben Sie Kopien mit der Druckseite nach oben, gedreht und gruppiert aus 

1 Beruhren Sie optionen, um das Menu Finishermodus auswahien anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie drehen/gruppieren und drucks . oben, um diese Optionen hervorzuheben. 

3 Beruhren Sie ok, um die Einstellungen zu bestatigen und zum Hauptfenster zuruckzukehren. 
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Ausrichtung der Vorlagen 



Geben Sie die Ausrichtung der in den automatischen Vorlageneinzug oder auf das Scannerglas 
eingelegten Vorlagen an. Diese Einstellung ist bei beidseitigen Kopien mit festgelegter Bindungsposition 
sowie bei festgelegten Heftpositionen erforderlich, um das gewunschte Ergebnis zu erhalten. 



Vorlagen im ADF: Vorlagen auf dem 

, 1 Scannerglas: 




1 Beruhren Sie VORLAGEN im Hauptfenster, um das Menu Option zum Scannen von Vorlagen 

auswahien anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie die Taste mit der richtigen Vorlagenausrichtung, um sie hervorzuheben. 

3 Beruhren Sie ok, um die Einstellungen zu bestatigen und zum Hauptfenster zurCickzukehren. 

4 Wahlen Sie weitere, von dieser Einstellung unterstutzte Kopiereinstellungen. 

5 Legen Sie die Vorlagen in den Vorlageneinzug oder auf das Scannerglas. 

Bei Verwendung des Speichermodus fur das Scannerglas finden Sie weitere Informationen unter 
„Glasspeichermodus" auf Seite 69. 

Bei Verwendung des Speichermodus fur den automatischen Vorlageneinzug finden Sie weitere 
Informationen unter „Speichermodus des automatischen Vorlageneinzugs" auf Seite 70. 

6 Driicken Sie START. 

Drucken Sie nach der Fertigstellung der Kopie auf RESET, um den Modus aufzuheben und das MFP 
zuriickzusetzen. 

Text-/Foto-Optimierung 

Mit dieser Funktion verbessern Sie die Qualitat kopierter Rasterbildvorlagen. Sie erhalten ein optimiertes 
Bild, das nahe an die Qualitat des Originals herankommt. 

Textmodus 

Verwenden Sie diesen Modus zum Kopieren von Textvorlagen. In diesem Modus erhalten Sie ein im 
Gegensatz zum allgemeinen Modus optimiertes Textbild. 

Fotomodus 

Verwenden Sie diesen Modus zum Kopieren von Fotos (Rasterbildern). In diesem Modus kommt die 
Kopie nahe an die Rasterbildqualitat des Originalfotos heran. 
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Modus „Kontrast erhohen" 



Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie helle Druckbilder (z. B. Bleistiftnotizen) dunkler kopieren 
mochten, ohne die Hintergrundbelichtung zu andern. Wenn das Druckbild hell, der Hintergrund aber 
dunkel ist, wird der Hintergrund nicht geandert. 

• Vorlagen-/Papierformate: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5 



Der Kopierkontrast kann in jedem Optimierungsmodus um drei Stufen dunkler und um drei Stufen heller 
eingestellt werden. Dies wird auch als Verschiebung der Druckdichte bezeichnet. Weitere Informationen 
zu dieser Einstellung finden Sie unter „Kontrast" auf Seite 58. 
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Fotomodus 



Modus „Kontrast 
erhohen" 



1 Beruhren Sie vorlagen im Hauptfenster, um das Menu Option zum Scannen von vorlagen 
auswahien anzuzeigen. 

2 BerCihren Sie je nach Vorlage und gewCinschter Einstellung Gemischte, Text, Foto Oder 
Kontrast erhohen. 

3 BerCihren Sie ok, um zum Hauptfenster zuriickzukehren. 

Wenn Sie die Anderung rCickgangig machen mochten, bevor Sie zum Hauptfenster zuriickkehren, 
berCihren Sie abbrechen. 

Wenn Sie die Standard-Vorlageneinstellungen wiederherstellen mochten, berCihren Sie standard 

ABRUFEN. 

4 Wahlen Sie ggf. weitere Kopiereinstellungen. 

5 Geben Sie die Anzahl der Kopien ein. 

6 Legen Sie die Vorlagen mit der Druckseite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug bzw. 
mit der Druckseite nach unten auf das Scannerglas. 

DrCicken Sie PRUFEN, wenn Sie die Einstellungen priifen und eine Testkopie erstellen mochten. BerCihren 
Sie danach beenden, um zum Hauptfenster zurCickzukehren. 

7 DrCicken Sie START. 

DrCicken Sie nach der Fertigstellung der Kopie auf RESET, um den Modus aufzuheben und das MFP 
zurtickzusetzen. 
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Modus „Gemischte Vorlage" 

Der Modus „Gemischte Vorlage" kann gemeinsam mit dem automatischen Vorlageneinzug oder mit 
dem Speichermodus verwendet werden. In diesem Modus konnen Vorlagen mit gemischten Formaten 
(Ledger, Legal, Letter und 5,5 x 8,5 oder Legal-R, Letter-R und 5,5 x 8,5) kopiert werden. Die einzelnen 
Seiten des gemischten Vorlagensatzes werden entweder in verschiedenen, den Originalen 
entsprechenden Formaten ausgegeben (wenn die automatische Papierwahl aktiviert ist) oder alle im 
gleichen Format, jedoch mit einer anderen Skalierung (wenn die automatische Skalierung aktiviert ist). 

• Verwenden Sie den automatischen Vorlageneinzug 

• Der Glasspeichermodus wird unterstutzt 

• Vorlagen-/Papierformate: 

Ledger, Legal, Letter und 5,5 x 8,5 gemischt (16-32 lb) 
(Vorlagen mit dem Format 5,5 x 8,5 nur bei Einzug in Hochformat) 

Legal, Letter-R, Letter und 5,5 x 8,5* gemischt (1 6-32 lb) 
(Vorlagen mit dem Format 5,5 x 8,5 nur bei Einzug in Hochformat) 

• Fassungsvermbgen des automatischen Vorlageneinzugs: maximal 100 Blatt 

• Die automatische Papierwahl wird automatisch aktiviert 

(bei Auswahl eines festen Kopierformats wird die automatische Skalierung aktiviert) 

• Der Modus „Drehen" steht nur bei automatischer Skalierung zur VerfCigung 

• Nicht unterstutzte Grundeinstellungen: Heften und Sortieren bei automatischer Papierwahl, Drehen 
und Sortieren, Falzen, Heften und Falzen, Dreifachfalzung, Lochen (automatische Papierwahl 
und/oder Letter, 5,5 x 8,5 gemischt) 

• Nicht unterstutzte Vorlagen: Leporellovorlagen, benutzerdefinierte Formate, Registerblatter 

• Nicht unterstutzte Ausgabeeinstellungen: Zwischen-ZDeckblatt, Kapitel, Kombination, Broschure, 
Folienzwischenblatt, Zwischenbild, Buchkopie, Job programmieren, Leerbereich loschen, 
Wiederholen, automatisches Layout, Overlay, Speichern eines Bildes im Overlay-Speicher 



Gemischte Vorlagen Automatische Papierwahl 




Gemischte Vorlagen Automatische Skalierung 




1 Beruhren Sie vorlagen im Hauptfenster, urn das Menu Option zum Scannen von vorlagen 
auswahien anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie Gemischte. 

3 Wahlen Sie ggf. weitere Kopiereinstellungen. 



Hinweis Wenn Sie die Anderung ruckgangig machen mochten, bevor Sie zum Hauptfenster zuriickkehren, beruhren 

Sie ABBRECHEN. 

Wenn Sie die Standard-Vorlageneinstellungen wiederherstellen mochten, beruhren Sie standard 

ABRUFEN. 



4 Beruhren Sie ok, urn die Einstellung zu bestatigen und zum Hauptfenster zuriickzukehren. 
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5 Wahlen Sie in der Spalte papier die Option aotom . , um die Kopien 1 :1 im Format des jeweiligen 
Originals zu kopieren, oder wahlen Sie in der Spalte skalieren die Option aotom. , um alle Kopien 
im gleichen Format auszugeben, wobei die Skalierung automatisch angepasst wird. papier > 
autom. ist die Standardeinstellung. Wenn Sie die automatische Skalierung wahlen, beruhren Sie im 
Hauptfenster die Taste des Fachs, in dem das gewiinschte Papierformat eingelegt ist. 

6 Geben Sie die Anzahl der Kopien ein. 

7 Legen Sie die gemischten Vorlagen mit der Druckseite nach oben in den Vorlageneinzug. 
Unterstutzt werden gemischte Vorlagen mit den Formaten Ledger, Legal, Letter und 5,5 x 8,5 oder 
gemischte Vorlagen mit den Formaten Legal, Letter-R, Letter und 5,5 x 8,5. 

Drucken Sie PRUFEN, wenn Sie die Einstellungen prufen und eine Testkopie erstellen mbchten. Beruhren 
Sie danach beenden, um zum Hauptfenster zuriickzukehren. 

8 Drucken Sie START. 

9 Drucken Sie nach der Fertigstellung der Kopie auf RESET, um den Modus aufzuheben und das 
MFP zuruckzusetzen. 

Modus „Leporellovorlage" 

Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie Leporellovorlagen uber den automatischen Vorlageneinzug 
kopieren mochten. Andernfalls riskieren Sie einen Papierstau. 

• Verwenden Sie den automatischen Vorlageneinzug 

• Fassungsvermogen des automatischen Vorlageneinzugs: maximal 100 Blatt 

• Nicht unterstutzte Grundeinstellungen: Kopieren uber das Scannerglas 

• Nicht unterstutzte Vorlagen: Gemischte Vorlagen, benutzerdefinierte Formate, Registerblatter 

• Nicht unterstutzte Ausgabeeinstellungen: Leerbereich loschen, Wiederholen, automatisches 
Layout, Speichern eines Bildes im Overlay-Speicher 

1 Beruhren Sie VORLAGEN im Hauptfenster, um das Menu Option zum Scannen von Vorlagen 

auswahien anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie Leporellovorlage. 

3 Wahlen Sie ggf. weitere Kopiereinstellungen. 

Wenn Sie die Anderung ruckgangig machen mochten, bevor Sie zum Hauptfenster zuriickkehren, beruhren 

Sie ABBRECHEN. 

Wenn Sie die Standard-Vorlageneinstellungen wiederherstellen mochten, beruhren Sie standard 

ABRUFEN. 

4 Beruhren Sie ok, um die Einstellungen zu bestatigen und zum Hauptfenster zuruckzukehren. 

5 Wahlen Sie weitere, von dieser Einstellung unterstutzte Kopiereinstellungen. 

6 Legen Sie die Leporellovorlagen in den Vorlageneinzug. 

Gleichzeitig konnen auch normale Vorlagen eingelegt werden. 

7 Drucken Sie START. 

8 Drucken Sie nach der Fertigstellung der Kopie auf RESET, um den Modus aufzuheben und das 
MFP zuruckzusetzen. 
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Spezielle Vorlagenformate 

Das MFP erkennt normalerweise die Formate der in den automatischen Vorlageneinzug bzw. auf das 
Scannerglas eingelegten Vorlagen, sofern es sich um Standardformate handelt (Standardformatmodus). 

Wenn Sie den Scanbereich spezieller Vorlagenformate manuell festlegen mochten, mussen Sie den 
Modus „Benutzerdefiniertes Format" wahlen. Wenn Sie Registerblattvorlagen einschlieBlich der 
Registerreiter auf Registerblatter kopieren mochten, mussen Sie den Registerblattmodus verwenden. 

• Scanformate im Modus „Benutzerdefiniertes Format": Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5-R, 
A3, B4, A4R, B5R, A4, B5, gesamter Bereich 

• Vorlagenformate im Registerblattmodus: Legal, Letter-R, Letter, A3, B4, A4R, A4, B5 

• Breite des Registerreiters: maximal 12,5 mm 

• Nicht unterstutzte Vorlagen: Gemischte Vorlagen, Leporellovorlagen 

(ein benutzerdefiniertes Format und Registerblatter konnen nicht gleichzeitig gewahlt werden) 

• Nicht unterstutzte Ausgabeeinstellungen: Zwischen-ZDeckblatt, Kapitel, Kombination, Broschure, 
Folienzwischenblatt, Zwischenbild, Buchkopie, Speichern eines Bildes im Overlay-Speicher 
(benutzerdefiniertes Format und Registerblattmodus) 

• Nicht unterstutzte „Ganzer Bereich"-Funktionen beim Beruhren der Taste „Ben.def. ": Kombination, 
Broschure, Buchkopie, Leerbereich Idschen, Bildverschiebung 

1 Beruhren Sie VORLAGEN im Hauptfenster, um das Menu Option zum Scannen von Vorlagen 

auswahien anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie Ben . def . Oder Registerpapier. 

3 Beruhren Sie die Taste fur das gewunschte Format. Wenn Sie im Formatmenu die Option Ganzer 
Bereich wahlen, wird die gesamte Flache des Scannerglases eingescannt. Die Kopie wird in 
diesem Fall mit der aktuellen Format- bzw. Skaliereinstellung ausgegeben. 

4 Beruhren Sie ok im Formatmenu. 

5 Beruhren Sie ok, um die Einstellungen zu bestatigen und zum Hauptfenster zuruckzukehren. 
Wenn Sie die Anderung ruckgangig machen mochten, bevor Sie zum Hauptfenster zuriickkehren, beruhren 

Sie ABBRECHEN. 

Wenn Sie die Standard-Vorlageneinstellungen wiederherstellen mochten, beruhren Sie standard 

ABROFEN. 

6 Wahlen Sie weitere, von dieser Einstellung unterstutzte Kopiereinstellungen. 

7 Legen Sie die Vorlagen mit der Druckseite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug bzw. 
mit der Druckseite nach unten auf das Vorlagenglas. 

8 Driicken Sie START. 

9 Driicken Sie nach der Fertigstellung der Kopie auf RESET, um den Modus aufzuheben und das 
MFP zuruckzusetzen. 
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Broschure 106 

Folienzwischenblatt 108 
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Menu Ausgabe 



Wenn Sie die Taste ausgabe im Hauptfenster der beriihrungsempfindlichen Anzeige beruhren, wird das 
Ausgabeauswahlfenster angezeigt. Falls eine Funktion dieses Menus mit einer anderen, bereits gewahlten 
Funktion inkompatibel ist, wird die Funktion abgeblendet dargestellt. 

Hauptfenster mit gewahlter AUSGABE-Taste 



Normal papier im Format 11x1 
in Fach 1 einlegen. 



m 



ANZAHL/EINSTELLEN 

0/1 



SPEICHER 100 % 




Wenn die Taste ausgabe beruhrt wird, wird dieses Fenster mit erweiterten Ausgabefunktionen 
angezeigt 



Erweiterte Ausgabefunktion ausuahlen. 




Wenn eine Funktionstaste beruhrt wird, wird sie hervorgehoben. Gleichzeitig wird ein weiteres Fenster 
angezeigt, in dem Sie die Einstellungen der jeweiligen Funktion vornehmen konnen. Sie konnen 
beispielsweise die Funktion wiederhoien wahlen und danach den gewunschten Bildwiederholungs- 
modus einstellen. Wenn Sie Breite fiir Mehrfachbild liber Tastenfeld eingeben wahlen, 
wird ein weiteres Fenster geoffnet, in dem Sie die Breite der wiederholten Bilder uber den numerischen 
Tastenblock der beruhrungsempfindlichen Anzeige eingeben konnen. Sie konnen das Fenster mit einem 
Lesezeichen versehen, damit es spater aus dem Fenster „Prufen" schnell aufgerufen werden kann und 
Sie Anderungen an den Einstellungen vornehmen konnen. Wahlen Sie dazu im Meldungsbereich des 
Fensters die Option LESEZEICHEN. 

Wenn alle erforderlichen Einstellungen der gewahlten Funktion vorgenommen sind, beruhren Sie ok, 
urn die Einstellungen zu bestatigen und zum Ausgabeauswahlfenster zuriickzukehren. Wenn Sie keine 
weiteren Ausgabefunktionen auswahlen mbchten, beruhren Sie auch im Ausgabeauswahlfenster ok, urn 
die Ausgabeeinstellungen zu bestatigen und zum Hauptfenster zuruckzukehren. Im Hauptfenster konnen 
Sie den Kopiervorgang mit der Taste START starten. 

Wenn Sie die Standard-Kopiereinstellungen wiederherstellen mbchten, beruhren Sie abbrechen. 

Wenn Sie alle Ausgabeeinstellungen Ibschen mbchten, beruhren Sie alle loschen im 
Ausgabeauswahlfenster. 
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Hinweis Wenn Ausgabefunktionen gewahlt sind, wird die Taste ausgabe im Hauptfenster hervorgehoben 

dargestellt. 

Falls gewahlte Einstellungen inkompatibel zueinander sind, wird die zuletzt gewahlte Funktion aktiviert. 

Wenn Sie einzelne ausgewahlte Ausgabefunktionen deaktivieren mochten, beriihren Sie die 
hervorgehobene Taste der betreffenden Funktion. 

Wenn Sie alle ausgewahlten Ausgabefunktionen deaktivieren mochten, beriihren Sie die Taste 
alle loschen im Ausgabeauswahlfenster. 



ZwischerWDeckblatt 

Mit der Funktion „Zwischen-/Deckblatt" im Kopier- bzw. Leerblattmodus konnen Sie Kapitel- Oder 
Trennblatter sowie vordere und hintere Deckblatter zum fertigen Kopiensatz hinzufiigen. 

Spezifikationen fur die Funktion „Zwischen-/Deckblatt" 

• Scannen Sie die Vorlagen in den Speicher, und drucken Sie alle Seiten auf einmal aus 

• Maximale Anzahl an Zwischenblattern: 30 Blatter zwischen Seite 1 und 999, einschlieRlich vorderes 
und hinteres Deckblatt 

• Vorlagen-/Papierformate: Ledger, Legal, Letter (13-34 lb) 

• Automatische Skalierung: wird aktiviert, wenn ein anderes Kopierformat gewahlt wird 

• Nicht unterstutzte Grundeinstellungen: Automatische Papierwahl, Gruppieren, Deckblattmodus, 
Drehen und Sortieren, Drehen und Gruppieren, Lochen 

• Nicht unterstutzte Vorlagen: Gemischte Vorlagen, Registerblatter 

• Nicht unterstutzte Ausgabeeinstellungen: Kombination, Broschure, Folienzwischenblatt, Zwischenbild, 
Buchkopie, Job programmieren, Leerbereich loschen, Wiederholen, automatisches Layout, Overlay, 
Speichern eines Bildes im Overlay-Speicher 

Modus „Zwischenblatt" 

Dieser Modus unterteilt sich in zwei Modi: den „Kopiermodus" und den „Leerblattmodus". Im Kop- 
iermodus werden weiBe oder farbige Zwischenblatter kopiert und an den Stellen eingefugt, die im Seite- 
neinstellungsbereich des Fensters „Zwischen-/Deckblatt" angegeben wurden. Im Leerblattmodus 
werden unkopierte weiRe oder farbige Blatter eingefugt. 

Das Fach, aus dem das Papier fur die Zwischenblatter eingezogen werden soil, kann gewahlt werden. 
Es wird im Fenster „Zwischen-/Deckblatt" angezeigt. 

Modus „ Vorderes Deckblatt" 

Dieser Modus unterteilt sich in zwei Modi: den Modus „Kopiertes Deckblatt" und den Modus „Leeres 
Deckblatt". Im Modus „Kopiertes Deckblatt" wird ein weiGes oder farbiges Deckblatt kopiert und dem 
Kopiensatz als vorderes Deckblatt hinzugefugt. Im Modus „Leeres Deckblatt" wird ein unkopiertes 
weiGes oder farbiges Blatt als vorderes Deckblatt hinzugefugt. 

Das Symbol des gewahlten vorderen Deckblattmodus wird oben links im Seiteneinstellungsbereich des 
Fensters z wischen— /Deckblatt angezeigt. 

Das Papier fur das vordere Deckblatt wird aus dem gleichen Fach eingezogen wie das Papier fiir das 
hintere Deckblatt. Das Fach kann gewahlt werden und wird im Fenster ZwischerWDeckblatt 
angezeigt. 
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Modus „Hinteres Deckblatt" 



Dieser Modus unterteilt sich in zwei Modi: „Kopiertes Deckblatt" und „Leeres Deckblatt". Im Modus 
„Kopiertes Deckblatt" wird ein weiGes oder farbiges Deckblatt kopiert und dem Kopiensatz als hinteres 
Deckblatt hinzugefugt. Im Modus „Leeres Deckblatt" wird ein unkopiertes wei(3es oder farbiges Blatt als 
hinteres Deckblatt hinzugefugt. 

Wenn Hinten Kopie oder Hinten Leer ausgewahlt ist, wird das entsprechende Symbol im 
Seiteneinstellungsbereich des Fensters zwischen-/Deckbiatt angezeigt. 

Das Papier fur das hintere Deckblatt wird aus dem gleichen Fach eingezogen wie das Papier fur das 
vordere Deckblatt. Das Fach kann gewahlt werden und wird im Fenster zwischen-/Deckbiatt 
angezeigt. 

Der Einfugemodus kann fur vorderes Deckblatt, hinteres Deckblatt und Zwischenblatter unabhangig 
voneinander gewahlt werden. Daraus ergeben sich zahlreiche Kombinationsmbglichkeiten wie leeres 
vorderes Deckblatt und kopierte Zwischenblatter. Die Kombinationsmoglichkeiten sind in der 
nachfolgenden Abbildung dargestellt. 



Grundfunktion 



Kombmationsbeispiel 



Vorlagen 



Kopien 



Vorderes Deckblatt kopiert 



Vorlagen 



Vorderes Deckblatt leer 




Vorlagen 



Kopien 



Vorderes und hinteres Deckblatt kopiert 



Vorlagen 



Kopien 



Vorderes und hinteres Deckblatt leer 



Vorlagen 

Hinteres Deckblatt kopiert 



Kopien 



Vorlagen 



Vorlagen 



Kopien 



Vorderes und hinteres Deckblatt 
kopiert und kopierte 
Zwischenblatter 



Kopien 



Hinteres Deckblatt leer 



Vorlagen 



Vorlagen 



Kopien 



Kopien 



Zwischenblatter kopiert 



Vorderes und hinteres Deckblatt 
leer und leere Zwischenblatter 



Vorlagen 



Kopien 



Zwischenblatter leer 
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Maximale Anzahl an Zwischenblattern: 30 



1 Beruhren Sie ausgabe im Hauptfenster, um das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie Zwischen-/Deckblatt, um das Fenster „Zwischen-/Deckblatt" anzuzeigen. 
Beruhren Sie vorderes Deckblatt, wenn Sie ein vorderes Deckblatt einfugen mochten. 

3 Beruhren Sie vorn kopie, um ein kopiertes vorderes Deckblatt einzufiigen, oder vorn leer, 
um ein leeres vorderes Deckblatt einzufiigen. 

Fahren Sie mit Schritt 4 fort, wenn Sie ein hinteres Deckblatt einfugen mochten. 
Fahren Sie mit Schritt 5 fort, wenn Sie Zwischenblatter einfugen mochten. 

4 Beruhren Sie hinten kopie, um ein kopiertes hinteres Deckblatt einzufiigen, oder hinten leer, 
um ein leeres hinteres Deckblatt einzufiigen. 

Gehen Sie zuriick zu Schritt 3, wenn Sie ein vorderes Deckblatt einfugen mochten. 
Fahren Sie mit Schritt 5 fort, wenn Sie Zwischenblatter einfugen mochten. 

5 Beruhren Sie zwisohenbiatt kopieren, um kopierte Zwischenblatter einzufiigen, oder leeres 
blatt, um leere Zwischenblatter einzufiigen. 

Gehen Sie zuriick zu Schritt 3, wenn Sie ein vorderes Deckblatt einfiigen mochten. 
Gehen Sie zuriick zu Schritt 4, wenn Sie ein hinteres Deckblatt einfugen mochten. 

6 Der Seiteneinstellungsbereich des Fensters Zwischen-/Deckblatt enthalt 1 5 Tasten, mit denen 
Sie die Position der Zwischenblatter angeben konnen. 

Die erste Taste oben links zeigt das Symbol fur das vordere Deckblatt an, sofern ein vorderes 
Deckblatt gewahlt ist. Die letzte (feste) Taste zeigt das Symbol fur das hintere Deckblatt an, 
sofern ein hinteres Deckblatt gewahlt ist. Vor dieser Taste befindet sich eine aktive leere Taste 
(siehe vorangegangene Seite). 

Geben Sie iiber den numerischen Tastenblock die Nummern der Seiten ein, an denen 
Zwischenblatter eingefiigt werden sollen. 

Beriihren Sie nach jeder Eingabe die Taste einstellen, um mit der nachsten Taste fortzufahren. 

Beispiel: Wenn Seite 4 im Leerblattmodus angegeben wurde, wird zwischen Seite 4 und Seite 5 ein 
leeres Zwischenblatt eingefiigt. Wenn Seite 4 im Kopiermodus angegeben wurde, wird an dieser 
Stelle ein kopiertes Zwischenblatt eingefiigt. 

Wenn Sie einen falschen Eintrag loschen mochten, beruhren Sie loschen, oderdriicken Sie 
C (LOSCHEN), um die Zwischenblattposition zu loschen. 

Wenn Sie mehr als 15 Zwischenbilder einfiigen mochten, beriihren Sie die Pfeiltaste, um die 
nachste Seite zu offnen. 

Nicht in Folge eingegebene Seitennummern werden automatisch sortiert. 

Die Seitennummer 0 und mehrfach eingegebene gleiche Seitennummern werden ignoriert. 

Seitennummern, die hoher als die Gesamtzahl der Vorlagenseiten sind, werden ignoriert. 

7 Das Fach, aus dem das Papier fiir die Deck- oder Zwischenblatter eingezogen wird, wird im Fenster 

Zwischen-/Deckblatt angezeigt. 

Beriihren Sie fach andern (deckbl.) oder fach andern (zwischenblatter) , wenn Sie 
ein anderes Fach wahlen mochten. Bei jeder Betatigung der Taste verschiebt sich die Auswahl 
im Papierwahlfenster um ein Fach (sofern dies im Hauptbenutzermodus eingestellt wurde). 

Beriihren Sie nach Auswahl der Einstellungen ok, um zum Ausgabeauswahlfenster 
zuriickzukehren. 

8 Wahlen Sie ggf. weitere Kopiereinstellungen. 

9 Beriihren Sie ok, um die Einstellungen zu bestatigen und zum Hauptfenster zuriickzukehren. 

10 Geben Sie die Anzahl der Kopien ein. 
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11 Legen Sie die Dokumentvorlage mit der Druckseite nach oben in den Vorlageneinzug. 



Hinweis Option: Driicken Sie PRUFEN, um die Einstellungen anzuzeigen und eine Testkopie zu erstellen. 

Beriihren Sie beenden, um zum Hauptfenster zuruckzukehren. Siehe „Pruf- und Entwurfskopie" 
auf Seite 73. 



12 Driicken Sie START. 

Beruhren Sie nach Fertigstellung der Kopie zwischen-/Deckbiatt im Ausgabeauswahlfenster, 
oder drucken Sie RESET, um den Modus aufzuheben und das MFP zuruckzusetzen. 

Kapitel 

Wenn Sie ein Buch im Modus 1 >2 uber den automatischen Vorlageneinzug kopieren, stellt diese 
Funktion sicher, dass alle Kapitel auf der rechten bzw. auf einer ungeraden Seite der Duplexkopie 
beginnen. 

Dazu wird vor einem Kapitelanfang (Titelseite) bei Bedarf automatisch eine leere Zwischenseite 
eingefugt. 

• Titelseiten: maximal 30 zwischen Seite 1 und 999 

• Kopiermodus: 1^2 wird automatisch aktiviert 

• Verwenden Sie den Vorlageneinzug oder den Speichermodus uber das Scannerglas oder den ADF 

• Mit der Stempelfunktion konnen Sie in diesem Modus neben der Seitennummer, bestimmten 
eingestellten Nummern und Wasserzeichennummer auch die Kapitelnummer auf die erste Seite 
eines Kapitels aufdrucken. Siehe „Stempel" auf Seite 125. 

• Nicht unterstutzte Grundeinstellungen: 1H, 2>2, 2H, Gruppieren, Lochen (wenn kopierte 
Zwischenblatter gewahlt sind), Drehen und Sortieren, Drehen und Gruppieren, Druckseite 
nach oben 

• Nicht unterstutzte Vorlagen: Gemischte Vorlagen, Registerblatter 

• Nicht unterstutzte Ausgabeeinstellungen: Kombination, Folienzwischenblatt, Zwischenbild, Job 
programmieren, Leerbereich loschen, Wiederholen, Speichern eines Bildes im Overlay-Speicher 



Einseitig bedruckte Vorlage Kopien im Kapitelmodus 

Titelseite 




Titelseite 



1 Beruhren Sie ausgabe im Hauptfenster, um das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie Kapitel, um das Fenster fiir die Einstellung der Titelseiten anzuzeigen. 
Der Kopiermodus 1 >2 wird automatisch aktiviert. 

3 Geben Sie uber den numerischen Tastenblock die Seitennummern der Titelseiten ein. 

4 Beruhren Sie einstellen. 

Wenn Sie einen falschen Eintrag loschen mochten, beruhren Sie Loschen, oder drucken Sie 
C (LOSCHEN), um die Zwischenblattposition zu loschen. 

Beruhren Sie zur Eingabe der richtigen Seitennummer erneut einstellen, und geben Sie die 
Nummer uber den Tastenblock ein. 
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5 Wiederholen Sie diesen Vorgang fiir jede Titelseite, die auf der rechten Seite beginnen soil. 

Wenn Sie mehr als 15 Zwischenbilder einfugen mbchten, beriihren Sie die Pfeiltaste, um die nachste 
Seite zu offnen. 

Beruhren Sie nach der Eingabe jeder Seitennummer einstellen. Sie konnen maximal 30 Eintrage 
erstellen. 



Hinweis Option: Beruhren Sie Broschure im Fensterfiirdie Einstellung der Titelseiten, wenn Sie die Broschuren- 

funktion verwenden mochten. Wenn fur die Titelseiten Papier aus einem anderen Fach verwendet werden 
soil, beruhren Sie zwischenbiatt kopieren. Beruhren Sie danach fach andern (zwischenblat- 
ter) , um das im Fenster angezeigte Papierfach zu andern. 

6 Beruhren Sie nach Auswahl der Einstellungen ok, um zum Ausgabeauswahlfenster 
zuruckzukehren. 

7 Wahlen Sie ggf. weitere Kopiereinstellungen. 

8 Beruhren Sie ok, um die Einstellungen zu bestatigen und zum Hauptfenster zuruckzukehren. 

9 Geben Sie die Anzahl der Kopien ein. 

10 Legen Sie die Vorlagen mit der Druckseite nach oben in den Vorlageneinzug. Diese Funktion 
unterstCitzt maximal 100 Vorlagen. 



Hinweis Option: Drucken SiePRUFEN, umdie Einstellungen anzuzeigen und eineTestkopiezu erstellen. Beruhren 

Sie beenden, um zum Hauptfenster zuruckzukehren. Siehe „Pruf- und Entwurfskopie" auf Seite 73. 

11 Drucken Sie START. 

Beruhren Sie nach Fertigstellung der Kopie Kapitel im Ausgabeauswahlfenster, oder drucken Sie 
RESET, um den Modus aufzuheben und das MFP zuruckzusetzen. 



Hinweis Die Seitennummer 0 und mehrfach eingegebene gleiche Seitennummern werden ignoriert. 

Selbst wenn Sie die Seitennummern nicht in der richtigen Reihenfolge eingegeben haben, werden die 
Zwischenblatter an der richtigen Stelle eingefugt. 

Seitennummern, die hoher als die Gesamtzahl der Vorlagenseiten sind, werden ignoriert. 



Kombination 

Mit dieser Funktion konnen Sie 2, 4 oder 8 Seiten auf einem Blatt Papier zusammenstellen und kopieren 
(2 in 1, 4 in 1 oder 8 in 1). 

Spezifikationen fiir die Funktion Combination" 

• Scannen der Vorlagen in den Speicher 

• Verwenden Sie den automatischen Vorlageneinzug oder den Speichermodus uber das Scannerglas 
oder den ADF 

• Die automatische Skalierung wird automatisch aktiviert 

• Vorlagen-/Papierformate: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5 

• Nicht unterstutzte Grundeinstellungen: Automatische Papierwahl, Gruppieren, Drehen und 
Sortieren, Drehen und Gruppieren 

• Nicht unterstutzte Vorlagen: Gemischte Vorlagen 

• Nicht unterstutzte Ausgabeeinstellungen: Zwischen-ZDeckblatt, Kapitel, Broschure, 
Folienzwischenblatt, Zwischenbild, Buchkopie, Job programmieren, Leerbereich loschen, 
Wiederholen, Speichern eines Bildes im Overlay-Speicher 
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1 Beruhren Sie ausgabe im Hauptfenster, um das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie ^combination, um das Auswahlfenster fur den Kombinationsmodus anzuzeigen. 

3 Beruhren Sie je nach gewiinschtem Layout die Tasten 2 in 1,4 in l oder 8 in l 
(siehe Abbildung oben). 

4 Beruhren Sie ok, um zum Ausgabeauswahlfenster zuruckzukehren. 

5 Wahlen Sie ggf. weitere Kopiereinstellungen. 

6 Beruhren Sie ok, um die Einstellungen zu bestatigen und zum Hauptfenster zuruckzukehren. 

7 Die automatische Skalierung wird automatisch aktiviert. Im Hauptfenster wird das Fach angezeigt, 
aus dem das Papier eingezogen wird. Wenn Sie ein anderes Fach verwenden mochten, beruhren 
Sie die Taste des gewunschten Fachs. 

8 Geben Sie die Anzahl der Kopien ein. 

9 Legen Sie die Vorlagen mit der Druckseite nach oben in den Vorlageneinzug. 



Hinweis Option: Driicken Sie PRUFEN, um die Einstellungen anzuzeigen und eine Testkopie zu erstellen. 

Beruhren Sie beenden, um zum Hauptfenster zuruckzukehren. Siehe „Pruf- und Entwurfskopie" 
auf Seite 73. 



10 Driicken Sie START. 

Beruhren Sie nach Fertigstellung der Kopie Kombination im Ausgabeauswahlfenster, oder 
drucken Sie RESET, um den Modus aufzuheben und das MFP zuruckzusetzen. 

Broschure 

Im Broschurenmodus konnen Sie mehrseitige, beidseitig bedruckte Signaturbroschiiren erstellen. 
Das Broschurenpapier kann aus jedem Fach eingezogen werden, es sei denn es wurde im 
Hauptbenutzermodus als Fach fur schweres Papier oder Registerpapier festgelegt. Die Vorlagen 
werden in den Speicher gescannt und automatisch in der richtigen Reihenfolge zu einer Broschure 
zusammengestellt. 

• Scannen Sie die Vorlage in den Speicher, und drucken Sie alle Seiten auf einmal aus 

• Die Seitenzahl der Vorlage sollte ein Vielfaches von 4 im 1 M Modus bzw. ein Vielfaches von 2 im 
2>2 Modus betragen. Andernfalls werden automatisch leere Seiten eingefiigt 

• Die automatische Skalierung wird automatisch aktiviert 

• Kopiermodus: 1 >2 oder 2>2 (ausschlieBlich) 

• Die Broschure kann gefalzt bzw. geheftet und gefalzt werden, wenn der Multifunktions-Finisher 
installiert ist 

• Nicht unterstutzte Grundeinstellungen: 1H, 2H, automatische Papierwahl, Gruppieren, Lochen 
(wenn der Deckblattmodus gewahlt ist), Drehen und Sortieren, Drehen und Gruppieren, Druckseite 
nach oben, Einzug fur die Endbearbeitung im Deckblattmodus fur Broschure 
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• Nicht unterstutzte Vorlagen: Gemischte Vorlagen, Registerblatter 

• Nicht unterstutzte Ausgabeeinstellungen: Zwischen-ZDeckblatt, Kombination, Folienzwischenblatt, 
Job programmieren, Leerbereich loschen, Wiederholen, Speichern eines Bildes im 
Overlay-Speicher 
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1 Legen Sie das gewunschte Kopierpapier in ein Fach. Wenn Sie den Deckblattmodus verwenden 
mochten (Kopiertes Deckbiatt oder Leeres Deckbiatt), legen Sie in jedes Fach das gleiche 
Format, es sei denn, das Fach wurde im Hauptbenutzermodus fur dickes Papier oder Registerpapier 
eingestellt. 

2 Beruhren Sie ausgabe im Hauptfenster, urn das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

3 Beruhren Sie Broschiire, urn das Auswahlfenster fiir den Broschurenmodus anzuzeigen. 

4 Beruhren Sie je nachdem, welche Art von Deckbiatt Sie wiinschen, Kein Deckbiatt, Kopiertes 
Deckbiatt oder Leeres Deckbiatt. Wenn Sie ein Deckbiatt gewahlt haben, beruhren Sie fach 
andern (deckbl) , urn das Fach fur das Deckbiatt zu wahlen. 

Beruhren Sie bindungsmodus andern, wenn Sie den Bindungsmodus einstellen mochten. 

5 Beruhren Sie ok. 

6 Wahlen Sie ggf. weitere Kopiereinstellungen. 

Der Hauptbenutzer kann das MFP so einstellen, dass die Seitennummern von BroschCiren automatisch 
an den AuBenkanten der Kopien erscheinen, wenn die Seitennummern in Form eines Stempels 
aufgedruckt werden. 

7 Beruhren Sie ok im Ausgabeauswahlfenster, urn die Einstellungen zu bestatigen und zum 
Hauptfenster zuriickzukehren. 

8 Wahlen Sie den Kopiermodus l>2 oder 2\2. 

9 Die automatische Skalierung wird automatisch aktiviert. Im Hauptfenster wird das Fach angezeigt, 
aus dem das Papier eingezogen wird. Wenn Sie ein anderes Fach verwenden mochten, beruhren 
Sie die Taste des gewiinschten Fachs. Wenn Sie die automatische Skalierung deaktivieren 
mochten, wahlen Sie das gewunschte GroRenverhaltnis und das Kopierformat. 

10 Wenn der optionale Multifunktions-Finisher installiert ist, konnen BroschCiren auch gefalzt bzw. 
geheftet und gefalzt werden. In diesem Fall konnen Sie wie folgt fortfahren: 

a Beruhren Sie ausgabe im Hauptfenster, urn das Menu Finishermodus auswahien 
anzuzeigen. Beruhren Sie in diesem Menu hauptfach, um diese Option hervorzuheben. 

b Beruhren Sie je nach gewunschter Option falzen oder heften und falzen. 

In den Modi „Heften" und „Heften und Falzen" werden die Kopien automatisch in das Broschurenfach 
ausgegeben. Der Pfeil wechselt dann vom Hauptfach zum Broschurenfach. 

c Beruhren Sie ok im Menu Finishermodus auswahien, um zum Hauptfenster 
zurCickzukehren. Die Taste optionen ist nun hervorgehoben. 
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1 1 Geben Sie die Anzahl der Kopien ein. 

12 Legen Sie die Vorlagen mit der Druckseite nach oben in den Vorlageneinzug. Beachten Sie beim 
Einlegen der Vorlagen folgende Mengeneinschrankungen: 

Falzen: Maximal 12 Seiten fur einseitige Vorlagen, maximal 6 Seiten fiir beidseitige Vorlagen. 

Heften und Falzen: Maximal 80 Seiten fiir einseitige Vorlagen, maximal 40 Seiten fiir beidseitige 
Vorlagen. 

Hinweis Option: Driicken Sie PRUFEN, urn die Einstellungen anzuzeigen und eine Testkopie zu erstellen. 

Beriihren Sie beenden, urn zum Hauptfenster zuriickzukehren. Siehe „Priif- und Entwurfskopie" 
auf Seite 73. 



13 Driicken Sie START. Beriihren Sie nach Fertigstellung der Kopie Broschure im Ausgabeauswahl- 
fenster, oder driicken Sie RESET, urn den Modus aufzuheben und das MFP zuriickzusetzen. 



ACHTUNG! Im Broschurenfach des Finishers befindet sich eine Rolleneinheit. Fassen Sie beim Entnehmen von 
gefalzten und gehefteten bzw. nur gefalzten Broschuren NICHT mit der Hand in die Rolleneinheit. 
Sie konnten sich verletzen! 



Folienzwischenblatt 

Mit dieser Funktion konnen Sie im Modus 1 M oder 2M Transparentfolien drucken und zu jeder 
Transparentfolie ein leeres oder kopiertes Zwischenblatt ausgeben. 

Im Leerblattmodus wird zu jeder Transparentfolie ein leeres Zwischenblatt ausgegeben, damit sich die 
Folien leichter voneinander losen lassen. 

Im Kopiermodus wird zu jeder Transparentfolie ein kopiertes Zwischenblatt ausgegeben. Diese 
Zwischenblatter konnen als Notizen wahrend eines Vortrags, als Grundlage fiir weitere Kopien oder fiir 
die Ablage in einem Ordner verwendet werden. 

• Die automatische Skalierung wird automatisch aktiviert 

• Fach fiir Transparentfolien: Fach 1 

• Fassungsvermbgen von Fach 1 : Eine Transparentfolie 

• Formate der Transparentfolien: Ledger, Legal, Letter-R, Letter 

• Facher fur Zwischenblatter: Fach 2, 3 oder HCI 

• Formate der Zwischenblatter: Ledger, Legal, Letter-R, 5,5 x 8,5 

• Vorlagen-/Kopienzahl: 1 

• Inkompatible grundlegende Kopiereinstellungen: Automatische Papierwahl, 1>2, 2>2, Heften und 
Sortieren, Sortieren, Gruppieren, Drehen und Sortieren, Drehen und Gruppieren, Falzen, Heften 
und Falzen, Dreifachfalzung, Lochen, Verwendung des Einzugs fur die Endbearbeitung, 
Tandem-Modus 

• Nicht unterstutzte Vorlagen: Gemischte Vorlagen, Registerblatter 

• Inkompatible Ausgabe: Zwischen-ZDeckblatt, Kapitel, Kombination, Broschure, Zwischenbild, Job 
programmieren, Wiederholen, Overlay, Speichern eines Bildes im Overlay-Speicher 
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Vorlage 
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Leeres Zwischenblatt 



ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 



ABCD r 

I i \ i~* w mJ 



Kopiertes Zwischenblatt 



1 Legen Sie in Fach 2 oder 3 Kopierpapier mit dem gleichen Format wie die Transparentfolien ein. 

2 Offnen Sie Fach 1 , legen Sie jeweils nur eine Transparentfolie ein, und stellen Sie die 
Papierfiihrungen ein. 

Verwenden Sie kein anderes Fach fur Transparentfolien. 

3 Beruhren Sie ausgabe im Hauptfenster, um das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

4 Beruhren Sie Folienzwischenblatt, um das Einstellungsfenster fur Folienzwischenblatter 
anzuzeigen. 

5 Beruhren Sie Leeres Zwischenblatt Oder Kopiertes Zwischenblatt, sofern die 
gewiinschte Option noch nicht hervorgehoben ist. 

6 Beruhren Sie ok. 

7 Wahlen Sie weitere Ausgabeoptionen, oder beruhren Sie ok, um zum Hauptfenster zuruckzukehren. 

8 Die Anzahl der Kopien ist bereits auf 1 eingestellt. Die Kopienzahl kann nicht geandert werden. 

9 Legen Sie die Vorlage mit der Druckseite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug bzw. mit 
der Druckseite nach unten auf das Scannerglas. 



Option: Driicken Sie PRUFEN, um die Einstellungen anzuzeigen und eine Testkopie zu erstellen. 
Beruhren Sie beenden, um zum Hauptfenster zuruckzukehren. Siehe „Priif- und Entwurfskopie" 
auf Seite 73. 

10 Driicken Sie START. 

Beruhren Sie nach Fertigstellung der Kopie Folienzwischenblatt im Ausgabeauswahlfenster, 
oder driicken Sie RESET, um den Modus aufzuheben und das MFP zuriickzusetzen. 



Mit der Funktion „Zwischenbild" kbnnen Sie iiber das Scannerglas eingescannte Bilder, zum Beispiel 
Fotos, iiberklebte Ausschnitte, Zeitungsartikel oder Diagramme, in das iiber den automatischen 
Vorlageneinzug kopierte Dokument einfiigen. Das kombinierte Dokument wird als fertiger Kopiensatz 
ausgegeben. 

Das Format des Kopierpapiers richtet sich nach dem Format der in den Vorlageneinzug eingelegten 
Vorlagen. 

• Alle Bilder werden in den Speicher gescannt 

• Anzahl Zwischenbilder: maximal an 30 Stellen 

• Vorlagen-/Papierformate: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5 

• Nicht unterstutzte Grundeinstellungen: Gruppieren, Drehen und Sortieren, Drehen und Gruppieren 

• Nicht unterstutzte Vorlagen: Gemischte Vorlagen, Registerblatter 
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• Nicht unterstutzte Ausgabeeinstellungen: Zwischen-ZDeckblatt, Kapitel, Kombination, 
Folienzwischenblatt, Buchkopie, Job programmieren, Leerbereich loschen, Wiederholen, 
automatisches Layout, Overlay, Speichern eines Bildes im Overlay-Speicher 



Vorlagen in den ADF einlegen 




1 Untersuchen Sie das Dokument, das uber den automatischen Vorlageneinzug eingezogen werden 
soil, und notieren Sie die Seitennummern, nach denen die uber das Scannerglas eingescannten 
Bilder eingefugt werden sollen. 

Wenn Sie mehrere Blatter an der gleichen Stelle einfugen mochten, geben Sie die betreffende 
Seitenzahl entsprechend oft ein. Wenn Sie zum Beispiel 2/2/6 als Einfiigepositionen eingeben, 
werden die eingescannten Bilder an den folgenden Stellen eingefugt: 

Das erste uber das Scannerglas eingescannte Bild wird nach Seite 2 eingefugt. 

Das zweite iiber das Scannerglas eingescannte Bild wird direkt nach dem ersten eingefugten 
Bild eingefugt. 

Das dritte iiber das Scannerglas eingescannte Bild wird nach Seite 6 eingefugt. 

2 Beriihren Sie ausgabe im Hauptfenster, um das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

3 BerCihren Sie zwischenbild, um das Fenster fur die Einstellung der Bildpositionen anzuzeigen. 

4 Geben Sie iiber den numerischen Tastenblock maximal 30 Seitennummern ein, nach denen die 
Bilder eingefugt werden sollen. SchlieBen Sie jeden Eintrag mit der Taste einstellen ab. 

Wenn eine eingegebene Seitennummer hoher ist als die Gesamtseitenzahl der Vorlage, wird 
das Bild als letzte Seite eingefugt. 

Selbst wenn Sie die Seitennummern nicht in der richtigen Reihenfolge eingegeben haben, 
werden die Zwischenbilder an der richtigen Stelle eingefugt. 

Wenn Sie einen falschen Eintrag loschen mochten, beriihren Sie loschen, oder driicken Sie 
C (LOSCHEN) und geben danach die richtige Seitennummer ein. 

Wenn Sie mehr als 15 Zwischenbilder einfugen mochten, beriihren Sie die Pfeiltaste, um die 
nachste Seite zu offnen. 



Hinweis Beriihren SieBroschiire im Fenster zur Einstellung der Bildpositionen, wenn Sie eine Broschiire erstellen 

mochten. 



5 Beriihren Sie nach Eingabe der Seitennummern ok, um zum Ausgabeauswahlfenster 
zuriickzukehren. Wahlen Sie ggf. weitere Kopiereinstellungen. 

6 Beriihren Sie ok, um die Einstellungen zu bestatigen und zum Hauptfenster zuriickzukehren. 
Der Speichermodus wird automatisch ausgewahlt. 

7 Geben Sie die Anzahl der Kopien ein. 

8 Scannen Sie das Dokument iiber den automatischen Vorlageneinzug ein. 

a Legen Sie die Dokumentvorlage mit der Druckseite nach oben in den Vorlageneinzug. 
b Driicken Sie START, um die Vorlagen zu scannen. 
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9 Scannen Sie die Zwischenbilder uber das Scannerglas ein. 
a Offnen Sie den Vorlageneinzug. 

b Legen Sie eine Zwischenbildvorlage mit der Druckseite nach unten auf das Scannerglas, und 
schlie(3en Sie den Vorlageneinzug. 

Hinweis Scannen Sie die Zwischenbildvorlagen in der richtigen Reihenfolge ein. 

c Driicken Sie START, um eine Vorlage zu scannen. 

d Entfernen Sie die Vorlage, und wiederholen Sie diesen Schritt fiir jedes weitere Zwischenbild. 
Drucken Sie fur jede Zwischenbildvorlage START. 

Hinweis Option: Drucken Sie PRUFEN, um die Einstellungen anzuzeigen und eine Testkopie zu erstellen. 

Beriihren Sie beenden, um zum Hauptfenster zuruckzukehren. Siehe „Pruf- und Entwurfskopie" 
auf Seite 73. 

10 Starten Sie den Druckvorgang. 

a Beruhren Sie speichern, um diese Option zu deaktivieren. 
b Drucken Sie START. 

Beruhren Sie nach Fertigstellung der Kopie zwischenbild im Ausgabeauswahlfenster, oder 
drucken Sie RESET, um den Modus aufzuheben und das MFP zuruckzusetzen. 

Buchkopie 

Mit dieser Funktion konnen Sie eine aufgeschlagene Buchdoppelseite oder ein Ledger-Blatt im Modus 
1 M auf zwei Blatter mit dem Format Letter kopieren bzw. im Modus 1 >2 auf die Vorder- und Riickseite 
eines Letter-Blatts. Wenn Sie ein anderes Papierformat wahlen, wird das kopierte Bild falsch aufgeteilt. 

Im Fenster „Buchkopie" konnen die drei folgenden Modi ausgewahlt werden: 

1 Gegeniiberliegende Seiten: Die Bildaufteilung beginnt mit dem ersten eingescannten Bild 

2 Vorderes Deckblatt und gegeniiberliegende Seiten: Die Bildaufteilung beginnt mit dem zweiten 
eingescannten Bild; das erste Bild wird normal kopiert 

3 Vorderes/hinteres Deckblatt und gegeniiberliegende Seiten: Die Bildaufteilung beginnt mit dem 
dritten eingescannten Bild; das erste und zweite Bild werden normal kopiert 

• Scannen Sie die Vorlagen in den Speicher, und drucken Sie alle Seiten auf einmal aus 

• Originalformat: maximal Ledger (einzelne Blatter oder aufgeschlagenes Buch) 

• Kopierformat: Letter 

• Nicht unterstutzte Grundeinstellungen: Automatische Papierwahl, Drehen und Sortieren, Drehen 
und Gruppieren, Falzen und Heften, Falzen, Dreifachfalzung 

• Nicht unterstutzte Vorlagen: Gemischte Vorlagen, Registerblatter 

• Nicht unterstutzte Ausgabeeinstellungen: Zwischen-ZDeckblatt, Kombination, Zwischenbild, Job 
programmieren, Wiederholen, Verkleinern und Verschieben im Bildverschiebungsmodus, Overlay, 
Speichern eines Bildes im Overlay-Speicher 
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2 Beruhren Sie ausgabe im Hauptfenster, um das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

3 Beruhren Sie Buchkopie, um das Fenster „Buchkopie" anzuzeigen. 

4 Beruhren Sie je nach gewunschter Option Gegentiberl . Seiten, vorderes Deckblatt + 
gegentiberl. Seiten Oder Vord . /hint . Deckblatt + gegentiberl. Seiten. Beruhren 
Sie Bindungsseite der offenen Seite umkehren, um ggf. den BindungsmodUS an die 

Vorlage anzupassen. 



Hinweis Beruhren Sie Broschtire im Fenster „Buchkopie", wenn Sie eine Broschure erstellen mochten. 

5 Beruhren Sie ok, um zum Ausgabeauswahlfenster zuruckzukehren. 

6 Wahlen Sie weitere Ausgabeoptionen, oder beruhren Sie ok, um zum Hauptfenster 
zuruckzukehren. Der Speichermodus wird automatisch ausgewahlt. 

7 Wahlen Sie den Kopiermodus 1 M oder 1 >2. 

8 Geben Sie die Anzahl der Kopien ein. 

9 Legen Sie das aufgeschlagene Buch oder das Blatt auf das Scannerglas. Es muss an der linken, 
hinteren Ecke und an der linken Papierfuhrung anliegen. Beim Offnen des Vorlageneinzugs werden 
die Einstellungen Leerbereioh loschen und Automatisches Layout automatisch aktiviert. 



Hinweis Lassen Sie den Vorlageneinzug wahrend des Scanvorgangs des Glasspeichermodus geoffnet. 

Wenn die Option Gegentiberl . Seiten gewahlt ist und die Vorlagen uber den Vorlageneinzug 
eingezogen werden konnen, steht auch der Speichermodus des automatischen Vorlageneinzugs 
zur Verfugung. Geeignete Vorlagen konnen Sie dann auch in den automatischen Vorlageneinzug 
einlegen. 



Hinweis Option: Driicken Sie PRUFEN, um die Einstellungen anzuzeigen und eine Testkopie zu erstellen. 

Beruhren Sie beenden, um zum Hauptfenster zuruckzukehren. Siehe „Pruf- und Entwurfskopie" 
auf Seite 73. 



10 Driicken Sie START, um den Scanvorgang zu starten. 

11 Entfernen Sie die erste Vorlage. Wiederholen Sie diesen Vorgang fur alle weiteren Vorlagen. 
Drucken Sie nach dem Einlegen jeder Vorlage auf START. 

Wenn die Option Vorderes Deckblatt + gegentiberl. Seiten Oder Vord . /hint . 
Deckblatt + gegentiberl. Seiten gewahlt ist, miissen nur das vordere und hintere Deckblatt 
uber das Scannerglas eingescannt werden. Wenn Sie fiir die restlichen Seiten des Buches den 
Speichermodus des automatischen Vorlageneinzugs verwenden mochten, schlieBen Sie den 
Vorlageneinzug, und legen Sie die Vorlagen in den automatischen Vorlageneinzug ein. Drucken 
Sie anschlieBend START. 

12 Beruhren Sie speichern, um den Speichermodus zu deaktivieren. Drucken Sie danach START, 
um den Druckvorgang zu starten. 

Beruhren Sie nach Fertigstellung der Kopie Buchkopie im Ausgabeauswahlfenster, oder drucken 
Sie RESET, um den Modus aufzuheben und das MFP zurCickzusetzen. 

Job programmieren 

Im normalen Speichermodus werden alle fiir den Job ausgewahlten Funktionen auf alle einzuscannenden 
Vorlagen angewendet. Im Modus Job programmieren" konnen Sie mehrere Vorlagensatze einscannen 
und jedem Satz verschiedene Einstellungen zuweisen (ein Satz wird hier als Job bezeichnet). Danach 
konnen Sie alle Satze bzw. Jobs gemeinsam als einen Satz ausgeben. 

• Scannen Sie die Vorlagen in den Speicher, und drucken Sie alle Seiten auf einmal aus 

• Maximal 1 00 Jobs konnen fur einen Ausgabejob programmiert werden 

• Die unterstutzten Vorlagenformate richten sich nach den Kopiereinstellungen der einzelnen Jobs 

• Das fur den ersten Job angegebene Kopierformat gilt fiir alle Jobs; fur die nachfolgenden Jobs 
konnen nur Facher mit dem gleichen Papierformat gewahlt werden 
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Der fiir Fach 1 angegebene Papiertyp und das Format konnen fur die nachfolgenden Jobs nicht 
geandert werden 

Die Finishereinstellungen konnen nicht fur jeden Job gesondert ausgewahlt werden; die zuletzt 
vorgenommenen Einstellungen gelten fur alle Jobs 

Die Kopienanzahl kann nicht fur jeden Job gesondert ausgewahlt werden; die eingegebene Anzahl 
entspricht der Anzahl der fertiggestellten Kopiersatze; sie kann jederzeit vor dem Druckvorgang 
geandert werden 

Die programmierten Jobeinstellungen konnen nicht im Jobspeicher gespeichert werden 

Nicht unterstutzte Grundeinstellungen: Automatische Papierwahl, Andern des Kopierformats, 
Drehen, Gruppieren, Drehen und Sortieren, Drehen und Gruppieren, Falzen, Heften und Falzen, 
Dreifachfalzung, Lochen, Serverfunktion 

Nicht unterstutzte Vorlagen: Gemischte Vorlagen 

Nicht unterstutzte Ausgabeeinstellungen: Zwischen-ZDeckblatt, Kapitel, Kombination, Broschure, 
Folienzwischenblatt, Zwischenbild, Buchkopie, Wiederholungsmodus 2/4/8, Overlay, Speichern 
eines Bildes im Overlay-Speicher 



Vorlage A 



Vorlage B 










Vorlage C 




Kopierter Satz 



1 BerCihren Sie ausgabe im Hauptfenster, urn das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

2 BerCihren Sie Job programmieren. Nicht unterstutzte Funktionstasten werden abgeblendet 
dargestellt, d. h. sie konnen nicht gewahlt werden. 

3 Wahlen Sie ggf. weitere Kopiereinstellungen. 

4 BerCihren Sie ok, urn die Einstellungen zu bestatigen und zum Hauptfenster zurCickzukehren. 

5 Der Speichermodus wird automatisch aktiviert. Wahlen Sie die grundlegenden Kopier- und 
Vorlagenfunktionen im Hauptfenster und im Menti Option zum Scannen von vorlagen 
auswahlen aus. 

6 Legen Sie die Vorlagen mit der Druckseite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug bzw. 
mit der Druckseite nach unten auf das Scannerglas, wahlen Sie das gewCinschte Fach, und drCicken 
Sie START, urn den Scanvorgang zu starten. 

7 Sobald der aktuelle Job eingescannt ist, wird ein Popup-Menu im Hauptfenster angezeigt. 
Wenn Sie die aktuellen Jobbilder speichern mochten, berCihren Sie Bestatigen. 

Urn die Bilder zu loschen, drCicken Sie abbrechen. 

8 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 7, bis alle Jobvorlagen gescannt wurden. 



Scannen Sie die Vorlage nach Seitennummern sortiert in der richtigen Reihenfolge ein. 

9 Wahlen Sie den gewCinschten Finishermodus. 

10 Geben Sie die Anzahl der Kopien ein. 
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11 Beruhren Sie speichern im Hauptfenster, um den Speichermodus zu beenden. 

Wenn Sie die eingescannten Bilder loschen mbchten, ohne sie auszudrucken, drucken Sie 
ABBRECHEN. Beruhren Sie anschlieBend abbrechen im Popup-Menu, um sicherzustellen, 
dass die Bilddaten geloscht werden. 

12 Drucken Sie START. Das MFP beginnt, den Job zu drucken. 

Drucken Sie nach der Fertigstellung der Kopie auf RESET, um den Modus aufzuheben und das 
MFP zuruckzusetzen. 



Leerbereich loschen 



Mit dieser Funktion konnen Sie spezielle Vorlagen wie zum Beispiel Biicher, Zeitschriften, uberklebte 
Ausschnitte, Diagramme und dickes oder dunnes Papier uber das Scannerglas kopieren. In diesem 
Modus wird nur der von der Vorlage abgedeckte Bereich des Scannerglases kopiert. Der freie 
Glasbereich darum herum wird nicht mitkopiert. 

Auf diese Weise tragi dieser Modus dazu bei, die Vorlagenbedingungen beizubehalten, die Kopierqualitat 
zu verbessern und unnotigen Tonerverbrauch zu reduzieren. Die Dokumentenabdeckung muss wahrend 
des gesamten Kopiervorgangs gebffnet bleiben. 

Fiir die Funktion „Leerbereich loschen" konnen Sie zwei Modi wahlen: den rechteckigen Loschmodus 
und den schragen Loschmodus. StandardmaBig wahlt das MFP den Modus, der fiir die jeweilige Vorlage 
am besten geeignet ist (automatischer Modus). Der Modus sowie die Vorlagendichte kann jedoch vom 
Hauptbenutzer manuell eingestellt werden, um die Funktion „Leerbereich loschen" zu optimieren. 




Schrager Loschmodus 



Rechteckiger Loschmodus 



• Kopiermodus: 1 M (im Speichermodus kann auch der Modus 1 >2 gewahlt werden) 

• Scannen Sie die Vorlagen nur uber das Scannerglas ein; lassen Sie den Vorlageneinzug wahrend 
des Scannens gebffnet 

• Originalformat: Ledger - 1 0 mm x 1 0 mm 

• Abgeschnittener Bildteil: Vorderkante 5 mm, Hinterkante 4 mm, oben und unten 2 mm 

• Nicht unterstutzte Grundeinstellungen: Verwendung des automatischen Vorlageneinzugs, 
automatische Papierwahl, automatische Skalierung, Drehen, 2>2, 2H, Drehen und Sortieren, 
Drehen und Gruppieren 

• Nicht unterstutzte Vorlagen: Gemischte Vorlagen, Leporellovorlagen 

• Nicht unterstutzte Ausgabeeinstellungen: Zwischen-ZDeckblatt, Kapitel, Kombination, Broschure, 
Zwischenbild, Buchkopie im Speichermodus des ADF, Bild invertieren, Vollbildbereich, Verkleinern 
und Verschieben im Bildverschiebungsmodus, Speichern eines Bildes im Overlay-Speicher 



Hinweis Eine Lichtquelle direkt uber dem Scannerglas kann die Funktion „Leerbereich loschen" beeintrachtigen. 

Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Kundendienstvertreter. Er berat Sie bei der korrekten Installation 
des Gerats. 
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Vorlage einlegen 



Leerbereich loschen 



1 Beruhren Sie ausgabe im Hauptfenster, um das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen 

2 Beruhren Sie Leerbereich loschen 

3 Wahlen Sie ggf. weitere Kopiereinstellungen 

4 Beruhren Sie ok, um die Einstellungen zu bestatigen und zum Hauptfenster zurCickzukehren 

5 Geben Sie die Anzahl der Kopien ein 

6 Legen Sie die Vorlage(n) mit der Druckseite nach unten auf das Vorlagenglas 



Hinweis Lassen Sie die Dokumentenabdeckung wahrend des gesamten Kopiervorgangs geoffnet. 

Option: Driicken Sie PRUFEN, um die Einstellungen anzuzeigen und eine Testkopie zu erstellen. 
Beruhren Sie beenden, um zum Hauptfenster zurCickzukehren. Siehe „PrCif- und Entwurfskopie" 
auf Seite 73. 



7 Driicken Sie START. 

Beruhren Sie nach Fertigstellung der Kopie Leerbereich loschen im Ausgabeauswahlfenster, 
oder drCicken Sie RESET, um den Modus aufzuheben und das MFP zurCickzusetzen. 

Bild invertieren 

Mit dieser Funktion konnen Sie ein Bild mit schwarzem Druckbild auf weiBem Hintergrund wie ein 
Negativ in ein Bild mit weiBem Druckbild auf schwarzem Hintergrund (und umgekehrt) umkehren. 

• Vorlagen-/Papierformate: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5 

• Nicht unterstutzte Grundeinstellungen: Falzen, Heften und Falzen, Dreifachfalzung 

• Nicht unterstutzte Ausgabeeinstellungen: Leerbereich loschen, Wiederholen, Vollbildbereich, 
Stempel, Overlay-Speicher 



ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 

Vorlage Invertierte Kopie 
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1 Beruhren Sie ausgabe im Hauptfenster, um das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen 
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2 Beruhren Sie Bild invertieren 

3 Wahlen Sie ggf. weitere Kopiereinstellungen 

4 Beruhren Sie ok, um die Einstellungen zu bestatigen und zum Hauptfenster zuriickzukehren 

5 Geben Sie die Anzahl der Kopien ein 

6 Legen Sie die Vorlagen mit der Druckseite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug bzw. 
mit der Druckseite nach unten auf das Scannerglas 



Hinweis Option: Driicken Sie PRUFEN, um die Einstellungen anzuzeigen und eine Testkopie zu erstellen. 

Beruhren Sie beenden, um zum Hauptfenster zuruckzukehren. Siehe „Pruf- und Entwurfskopie" auf 
Seite 73. 



7 Driicken Sie START. 

Beruhren Sie nach Fertigstellung der Kopie Bild invertieren im Ausgabeauswahlfenster, oder 
driicken Sie RESET, um den Modus aufzuheben und das MFP zuriickzusetzen. 

Bild wiederholen 

Mitdieser Funktion konnen Sie Etiketten, Visitenkarten, Eintrittskarten und ahnliche Kopien erstellen, bei 
denen dasselbe Bild mehrmals auf der Seite gedruckt wird. 

Modus „Lange/Breite einstellen" 

In diesem Modus kann ein ausgewahlter Bildbereich mit einer Lange und Breite von 10-150 mm 
wiederholt kopiert werden. Der zu wiederholende Bildbereich wird von der linken hinteren Ecke der an 
den Scannerglaskanten anliegenden Vorlage gemessen. 

Automatischer Erkennungsmodus 

Dieser Modus verwendet die Funktion „Leerbereich loschen", d. h., der wiederholte Bildbereich 
entspricht genau der GroRe der Vorlage auf dem Scannerglas. 

Wiederholungsmodus 

In diesem Modus geben Sie die Anzahl der Bildwiederholungen an, die auf ein Blatt Papier kopiert 
werden sollen. 

Spezifikationen fur den Modus „Lange/Breite einstellen" 

• Verwenden Sie das Scannerglas (ADF wird nicht unterstiitzt) 

• Breite des wiederholten Bildbereichs: 10-150 mm (in 1-mm-Schritten einstellbar) 

• Kopiermodus: 1M 

(im Modus 1 V2 wird automatisch der Glasspeichermodus aktiviert) 

Spezifikationen fur den automatischen Erkennungsmodus 

• Verwenden Sie das Scannerglas; die Funktion „Leerbereich loschen" wird automatisch aktiviert 

• Scanbereich: Ledger - 10 mm x 10 mm 

• Wiederholter Bildbereich: Der von der Funktion „Leerbereich loschen" erkannte Vorlagenbereich 

• Kopiermodus: 1M 

(im Modus 1 >2 wird automatisch der Glasspeichermodus aktiviert) 

Spezifikationen fur den Wiederholungsmodus 

• Skalierverhaltnis: automatisch 1.00 (100 Prozent) 

(die Skalierung kann geandert werden; dann funktioniert allerdings die Funktion „Drehen" nicht) 

• Scanbereich: Ledger - 10 mm x 10 mm 

• Wiederholter Bildbereich: Das gewahlte Kopierformat geteilt durch die Anzahl der angegebenen 
Wiederholungen (2, 4, 8); wenn das erkannte Vorlagenformat groRer ist als das Format des sich 
wiederholenden Bildes (das sich aus dem Papierformat und der Anzahl der Bildwiederholungen 
ergibt), erhalten Sie nicht das gewiinschte Kopierergebnis 
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Im Modus „Lange/Breite einstellen" nicht unterstiitzte Einstellungen 

• Grundlegende Kopiereinstellungen: Verwendung des automatischen Vorlageneinzugs, Drehen, 2^2, 
2M, automatische Papierwahl, automatische Skalierung, Gruppieren, Drehen und Sortieren, 
Drehen und Gruppieren 

• Vorlagen: Gemischte Vorlagen, Leporellovorlagen 

• Ausgabe: ZwischenVDeckblatt, Kapitel, Kombination, Broschure, Folienzwischenblatt, Zwischenbild, 
Buchkopie, Leerbereich loschen, Bild invertieren, Rahmen-/Falzl6schung, automatisches Layout, 
Verkleinern und Verschieben im Bildverschiebungsmodus, Stempel/Overlay 

Im automatischen Erkennungsmodus nicht unterstiitzte Einstellungen 

• Grundlegende Kopiereinstellungen: Verwendung des automatischen Vorlageneinzugs, Drehen, 2^2, 
2M, automatische Papierwahl, automatische Skalierung, Gruppieren, Drehen und Sortieren, 
Drehen und Gruppieren 

• Vorlagen: Gemischte Vorlagen, Leporellovorlagen 

• Ausgabe: ZwischenVDeckblatt, Kapitel, Kombination, Broschure, Folienzwischenblatt, Zwischenbild, 
Buchkopie, Bild invertieren, Rahmen-/Falzl6schung, automatisches Layout, Vollbildbereich, 
Verkleinern und Verschieben im Bildverschiebungsmodus, Stempel/Overlay 

Im Wiederholungsmodus nicht unterstiitzte Einstellungen 

• Grundlegende Kopiereinstellungen: Drehen (wenn Standardskalierung 1 ,00 geandert wird), 
automatische Papierwahl, automatische Skalierung, Gruppieren, Drehen und Sortieren, Drehen 
und Gruppieren 

• Vorlagen: Gemischte Vorlagen, Leporellovorlagen 

• Ausgabe: ZwischenVDeckblatt, Kapitel, Kombination, Broschure, Folienzwischenblatt, Zwischenbild, 
Buchkopie, Leerbereich loschen, Bild invertieren, Rahmen-/Falzl6schung, automatisches Layout, 
Verkleinern und Verschieben im Bildverschiebungsmodus, Overlay, Overlay-Speicher 

Eine Lichtquelle direkt uberdem Scannerglas kann die Bildwiederholfunktion im automatischen 
Erkennungsmodus und im Wiederholungsmodus beeintrachtigen. Wenden Sie sich in diesem Fall 
an Ihren Kundendienstvertreter. Er berat Sie bei der korrekten Installation des Gerats. 



Modus „Lange/Breite 
einstellen" 



ABABAB 
ABABAB 
ABABAB 



Kopie 



Automatischer Wiederholungsmodus fur 2. 
Erkennungsmodus 4 Oder 8 Wiederholungen 



ABCDABCD 
ABCDABCD 
ABCDABCD 



Kopie (Autom.) 



BCD iBCD 



Kopie (2 Wiederh.) 



id 









iBCD 


iBCD 


iBCD 


iBCD 



Kopie (4 Wiederh.) 



D 


D 


D 


D 


D 


D 


D 


D 



Kopie (8 Wiederh.) 



1 BerCihren Sie ausgabe im Hauptfenster, urn das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

2 BerCihren Sie wiederhoien, urn das Auswahlfenster fur den Wiederholungsmodus anzuzeigen. 
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3 Wenn Sie den Modus „Lange/Breite einstellen" wahlen mochten, fuhren Sie die folgenden 
Schritte aus: 

a Beruhren Sie Vertikal/horizontal. 

b Geben Sie die Lange und Breite des Scanbereichs mitden Pfeiltasten ein (10-150 mm in 

1-mm-Schritten). Halten Sie die Pfeiltasten langer gedriickt, wenn Sie den Wert schnell herauf- 
oder herabsetzen mochten. 

Oder beruhren Sie Breite fur Mehrfachbild iiber Tastenfeld eingeben, um ein 
Popup-Fenster anzuzeigen, in dem Sie die Werte iiber einen numerischen Tastenblock 
eingeben konnen. Beruhren Sie die Taste vert . /Horiz im Popup-Fenster, wenn Sie 
zwischen Lange und Breite wechseln mochten. Beruhren Sie ok, um zum Auswahlfenster 
fur den Wiederholungsmodus zuriickzukehren. 

Wenn Sie den automatischen Erkennungsmodus wahlen mochten, beruhren Sie autom. 
Dadurch wird die Funktion „Leerbereich loschen" automatisch aktiviert. 

Wenn Sie den Wiederholungsmodus wahlen mochten, beruhren Sie 2 wiederhoien, 
4 wiederhoien Oder 8 wiederhoien. 

4 Beruhren Sie ok, um zum Ausgabeauswahlfenster zuruckzukehren. 

5 Wahlen Sie ggf. weitere Kopiereinstellungen. 

Wenn der Modus 2 wiederhoien gewahlt ist, konnen Sie mit der Funktion Seitenbereich der 
Bildverschiebung den gewiinschten Leerbereich zwischen den beiden Bildern einstellen. 

6 Beruhren Sie ok, um die Einstellungen zu bestatigen und zum Hauptfenster zuruckzukehren. 

7 Geben Sie die Anzahl der Kopien ein. 

8 Legen Sie die Vorlagen mit der Druckseite nach unten auf das Scannerglas. 



Hinweis Lassen Sie den Vorlageneinzug geoffnet, wenn Sie in Schritt 3 den Modus autom. , 2 wiederhoien, 

4 wiederhoien Oder 8 wiederhoien gewahlt haben. 

Im Glasspeichermodus kann auch der Modus 1 >2 gewahlt werden. 



Hinweis Option: Driicken Sie PRUFEN, um die Einstellungen anzuzeigen und eine Testkopie zu erstellen. 

Beruhren Sie beenden, um zum Hauptfenster zuruckzukehren. Siehe „Priif- und Entwurfskopie" 
auf Seite 73. 



9 Driicken Sie START. 

Beruhren Sie nach Fertigstellung der Kopie wiederhoien im Ausgabeauswahlfenster, oder 
driicken Sie RESET, um den Modus aufzuheben und das MFP zuriickzusetzen. 
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Rahmen-/Falzl6schung 



Mit dieser Funktion vermeiden Sie schwarze Streifen an den Randern der Kopie und an der Falzlinie 
(bei gefalzten Vorlagen). 

Breite der Rahmenloschung: 1-300 mm in 1-mm-Schritten einstellbar 

Standardwert der Rahmenloschung: 10 mm 

Breite der Falzloschung: 1-99 mm in 1-mm-Schritten einstellbar 

Standardwert der Falzloschung: 10 mm 

Vorlagen-/Papierformate: Ledger, Legal, Letter 

Nicht unterstutzte Ausgabeeinstellungen: Wiederholen, Vollbildbereich 



Vorlage einlegen 



Rahmenloschung i 




I Rahmen- 
^ H|<r loschung 

Rahmenloschung Falzloschung Rahmenloschung 



o 



O 



Normale Kopie 



Kopie mit 
Rahmenloschung 



Kopie mit 
Falzloschung 



Kopie mit 

RahmenVFalzloschung 



1 BerCihren Sie ausgabe im Hauptfenster, urn das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

2 BerCihren Sie Rahmen-/Falzl6schung, urn das Auswahlfenster „Rahmen-/Falzlbschung" 
auszuwahlen. 

3 BerCihren Sie Rahmenloschung (alle Seiten) Oder Rahmenloschung (jede Seite). 
BerCihren Sie Falzloschung, wenn auch schwarze Streifen an der Falzlinie geloscht werden sollen. 

Wenn Sie Rahmenloschung (alle Seiten) gewahlt haben, konnen Sie mit den Pfeiltasten 
oder Ciber den numerischen Tastenblock fur alle vier Seiten der Kopie die gleiche Rahmen- 
loschbreite eingeben (1-300 mm). 

Wenn Sie Rahmenloschung (jede Seite) gewahlt haben, konnen Sie fiir alle vier Seiten 
der Kopie unterschiedliche Rahmenloschbreiten eingeben. Beruhren Sie oben, rechts, 
unten oder links, und geben Sie die gewCinschte Breite mit den Pfeiltasten oder Ciber den 
numerischen Tastenblock ein (1-300 mm). 

Wenn Sie Falzloschung gewahlt haben, beriihren Sie falzen. Geben Sie die gewCinschte 
Falzloschbreite mit den Pfeiltasten oder Ciber den numerischen Tastenblock ein (1-99 mm). 

4 BerCihren Sie ok, urn zu bestatigen und zum Ausgabeauswahlfenster zuriickzukehren. 

5 Wahlen Sie weitere Ausgabefunktionen, oder beriihren Sie ok, urn zum Hauptfenster 
zurCickzukehren. 

6 Wahlen Sie das gewCinschte Kopierformat. 

7 Geben Sie die Anzahl der Kopien ein. 

8 Legen Sie die Vorlagen mit der Druckseite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug bzw. 
mit der Druckseite nach unten auf das Scannerglas. 



Hinweis Option: DrCicken Sie PRUFEN, urn die Einstellungen anzuzeigen und eine Testkopie zu erstellen. 

Beruhren Sie beenden, urn zum Hauptfenster zurCickzukehren. Siehe „PrCif- und Entwurfskopie" 
auf Seite 73. 
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9 Driicken Sie START. 



BerCihren Sie nach Fertigstellung der Kopie Rahmen-/Falzl6schung im Ausgabeauswahlfenster, 
oder drCicken Sie RESET, urn den Modus aufzuheben und das MFP zurCickzusetzen. 



Hinweis Auch wenn das Vorlagen- und Kopierformat normalerweise gleich sein sollte, konnen Sie mit dieser 

Funktion eine Ledger-Vorlage auf das Format Letter-R kopieren. Geben Sie dazu nach Auswahl des 
Kopierformats einen Skalierungsfaktor von 0,65 an. 



Autom. Layout 

Diese Funktion erkennt den Bildbereich der Vorlage und zentriert das Bild auf der Kopie. 

• Der Duplexmodus ist automatisch auf 1M eingestellt; im Speichermodus kann auch der Modus 1>2 
gewahlt werden 

• Die automatische Papierwahl und die automatische Skalierung werden automatisch deaktiviert; die 
Skalierung ist einstellbar 

• Die Funktion „Leerbereich loschen" wird automatisch aktiviert; deaktivieren Sie diese Funktion 
manuell, wenn Sie den automatischen Vorlageneinzug verwenden 

• Vorlagen-/Papierformate: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5 

• Nicht unterstutzte Grundeinstellungen: Automatische Papierwahl, automatische Skalierung, 
Drehen, 2>2, 2H, Drehen und Sortieren, Drehen und Gruppieren 

• Nicht unterstutzte Vorlagen: Gemischte Vorlagen, Leporellovorlagen 

• Nicht unterstutzte Ausgabeeinstellungen: Zwischen-ZDeckblatt, Kapitel, Kombination, Broschure, 
Zwischenbild, Bild invertieren, Wiederholen, Vollbildbereich, Bildverschiebung, Overlay, Speichern 
eines Bildes im Overlay-Speicher 



Hinweis 



Eine Lichtquelle direkt Ciber dem Scannerglas kann die Funktion „Automatisches Layout" beeintrachtigen. 
Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Kundendienstvertreter. Er berat Sie bei der korrekten Installation 
des Gerats. 



Vorlage einlegen 



ABCD 



ABCD 



Kopie mit automatischem Layout 



1 BerCihren Sie ausgabe im Hauptfenster, urn das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

2 BerCihren Sie Autom. Layout. Nicht unterstutzte Funktionstasten werden abgeblendet dargestellt, 
d. h. sie konnen nicht gewahlt werden. 

3 Wahlen Sie ggf. weitere Kopiereinstellungen. Wenn Sie die Vorlagen in den automatischen 
Vorlageneinzug einlegen, berCihren Sie Leerbereich loschen, urn diese Funktion zu deaktivieren. 

4 BerCihren Sie ok, urn die Einstellungen zu bestatigen und zum Hauptfenster zurCickzukehren. 

5 Wahlen Sie das gewCinschte Kopierformat. 

6 Geben Sie die Anzahl der Kopien ein. 

7 Legen Sie die Vorlagen mit der Druckseite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug bzw. 
mit der Druckseite nach unten auf das Scannerglas. 
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Hinweis Lassen Sie den Vorlageneinzug geoffnet, wenn Sie die Vorlagen uber das Scannerglas einscannen. Wenn 

die Vorlagen schrag auf das Scannerglas gelegt werden, konnen auf der Kopie schwarze Streifen erscheinen. 

Option: Drucken Sie PRUFEN, um die Einstellungen anzuzeigen und eine Testkopie zu erstellen. Beruhren 
Sie beenden, um zum Hauptfenster zuriickzukehren. Siehe „Pruf- und Entwurfskopie" auf Seite 73. 

8 Drucken Sie START. 

Beruhren Sie nach Fertigstellung der Kopie Autom. Layout im Ausgabeauswahlfenster, oder 
drucken Sie RESET, um den Modus aufzuheben und das MFP zuruckzusetzen. 

Vollbildbereich 

Wenn diese Funktion gewahlt ist, werden die Kopien bis an die Papierkanten gedruckt. 

• Randbereiche werden nicht abgeschnitten 

• Nicht unterstutzte Grundeinstellungen: Drehen und Sortieren, Drehen und Gruppieren 

• Nicht unterstutzte Ausgabeeinstellungen: Leerbereich loschen, Bild invertieren, 
Rahmen-ZFalzloschung 




Vorlage Normale Vollbildkopie 

Kopie 



1 Beruhren Sie ausgabe im Hauptfenster, um das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie vollbildbereich. 

3 Wahlen Sie ggf. weitere Kopiereinstellungen. 

4 Beruhren Sie ok, um die Einstellungen zu bestatigen und zum Hauptfenster zuruckzukehren. 

5 Wahlen Sie das gewunschte Kopierformat. 

6 Geben Sie die Anzahl der Kopien ein. 

7 Legen Sie die Vorlagen mit der Druckseite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug 
oder mit der Druckseite nach unten auf das Scannerglas. 

Hinweis Option: Drucken Sie PRUFEN, um die Einstellungen anzuzeigen und eine Testkopie zu erstellen. 

Beruhren Sie beenden, um zum Hauptfenster zuruckzukehren. Siehe „Pruf- und Entwurfskopie" 
auf Seite 73. 

8 Drucken Sie START. 

Beruhren Sie nach Fertigstellung der Kopie vollbildbereich im Ausgabeauswahlfenster, 
oder drucken Sie RESET, um den Modus aufzuheben und das MFP zuruckzusetzen. 
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Bildverschiebung 



Positionieren des kopierten Bildes 

Mit dieser Funktion konnen Sie bei Vorlagen ohne Bindungsrand, die im Modus 1 M Oder 2>2 kopiert 
werden, einen Bindungsrand vorsehen oder bereits vorhandene Bindungsrander bei Kopien im Modus 
\>2 oder 2M andern. 

Die Funktion „Seitenbereich" ist nur im Broschurenmodus oder im 2 Wiederholungsmodus verfugbar. 
Im Wiederholungsmodus fiir zwei Bilder konnen Sie mit dieser Funktion den Leerbereich zwischen 
den beiden Bildern einstellen. 

Falls Bildverluste zu erwarten sind, wahlen Sie den Modus „Verkleinern und Verschieben". Siehe 
„Verkleinern und Verschieben des kopierten Bildes" auf Seite 123. 

• Verschiebung im Modus Bildverschiebung: 0- 250 mm in 1-mm-Schritten einstellbar 

(im Hauptbenutzermodus konnen auch Schritte von 0,1 mm uber die Pfeiltasten eingestellt werden); 
fur Vorder- und Ruckseite gemeinsam oder getrennt einstellbar 

• Die Funktion „Seitenbereich" ist nur im Broschurenmodus oder im 2 Wiederholungsmodus 
verfugbar 

• Vorlagen-/Papierformate: Ledger, Legal, Letter, Letter-R 

• Nicht unterstutzte Einstellungen: Ausgabe: Automatisches Layout, Speichern eines Bildes im 
Overlay-Speicher 



ABCD 
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Vorlage 
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M N O 




PQRS 




T u y 




WZYZ 



Nach oben 







ABCD 




E FG H 




1 J K L 




M N O 




PQRS 




T U V 




WZYZ 



Nach unten 



Nach oben 



Nach links 

ABCD 
EFGH 
IJKL 
M N O 
PQRS 
T U V 
WZYZ 



Nach rechts => 



Nach unten 



ABCD 
EFGH 
IJKL 
M N O 
PQRS 
T U V 
WZYZ 



Kopien 



<= Nach links 



1 Wahlen Sie den gewunschten Duplexmodus und das Kopierformat im Hauptfenster. 

2 Beruhren Sie ausgabe im Hauptfenster, urn das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

3 Beruhren Sie Bildverschiebung, urn das Auswahlfenster „Bildverschiebung" anzuzeigen. 

4 Beruhren Sie Bildverschiebung. 
So stellen Sie die Bildverschiebung ein: 

a Beruhren Sie vorn, hinten oder beide seiten. Wenn Sie beide seiten wahlen, wird 
die angegebene Verschiebungsrichtung und die Menge der Verschiebung fiir beide Seiten 
ubernommen und in den Abbildungen der Vorder- und Ruckseite angezeigt. Wenn Sie vorn 
oder hinten wahlen, konnen Sie die Verschiebungsrichtung und die Menge der Verschiebung 
fur beide Seiten gesondert einstellen. 
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b Beruhren Sie nach oben, nach unten, nach rechts oder nach links, um die Verschie- 
bungsrichtung anzugeben. Wahlen Sie danach mit den Pfeiltasten oder iiber den numerischen 
Tastenblock die Menge der Verschiebung (einstellbarer Bereich: 0-250 mm). Halten Sie die 
Pfeiltasten langer gedriickt, wenn Sie den Wert schnell herauf- oder herabsetzen mochten. 



Nach 
oben 



Nach 
unten 



Nach 
rechts 



Nach 
links 



Nach 
oben und 
rechts 



Nach 
oben und 
links 



Nach 
unten und 
rechts 



Nach 
unten und 
links 



In den Abbildungen auf der Anzeige konnen Sie den fur die Kopien gewahlten Bindungsrand 
uberprufen. Die oben abgebildeten Symbole zeigen die aktuellen Einstellungen an. 

Wenn der Broschiirenmodus oder der 2 WIEDERHOLUNGSMODUS gewahlt ist, wird die Taste 
seitenber . eingeblendet. Uber diese Taste konnen Sie den Seitenbereich des Bildbereichs 
angeben. 

Falls Sie den Seitenbereich einstellen mochten, beruhren Sie seitenber. , um die Taste 
hervorzuheben, und geben Sie den gewunschten Wert iiber die Pfeiltasten oder den numerischen 
Tastenblock ein. 

BerCihren Sie ok, um die Einstellung abzuschlief3en und zum Ausgabeauswahlfenster 
zuruckzukehren. 

Wahlen Sie weitere Ausgabefunktionen, oder beruhren Sie ok, um zum Hauptfenster 
zuruckzukehren. 

Geben Sie die Anzahl der Kopien ein. 

Legen Sie die Vorlagen mit der Druckseite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug 
oder mit der Druckseite nach unten auf das Scannerglas. 



Option: Driicken Sie PRUFEN, um die Einstellungen anzuzeigen und eine Testkopie zu erstellen. 
Beruhren Sie beenden, um zum Hauptfenster zuruckzukehren. Siehe „Pruf- und Entwurfskopie" 
auf Seite 73. 

10 Driicken Sie START. 

Beruhren Sie nach Fertigstellung der Kopie Bildverschiebung im Ausgabeauswahlfenster, 
oder drCicken Sie RESET, um den Modus aufzuheben und das MFP zurtickzusetzen. 



Verkleinern und Verschieben des kopierten Bildes 

Verwenden Sie den Modus „Verkleinern und Verschieben" anstatt der normalen Bildverschiebung, wenn 
Sie der Kopie einen Bindungsrand hinzufugen und dadurch bedingte Bildverluste ausgleichen mochten. 

• Verschiebung im Modus „Verkleinern und Verschieben": 

0-250 mm in 1-mm-Schritten einstellbar 

(im Hauptbenutzermodus konnen auch Schritte von 0,1 mm iiber die Pfeiltasten 
eingestellt werden) 

Gemeinsame Einstellung fur die Vorder- und RCickseite 

Die Verschiebung auf der RCickseite kann geandert werden, damit die Bildposition 
der Vorderseite entspricht 

• Die automatische Skalierung wird in diesem Modus automatisch aktiviert; sie kann nicht 
deaktiviert werden 

• Vorlagen-/Papierformate: Ledger, Legal, Letter, Letter-R 

• Nicht unterstutzte Einstellungen im Modus „ Verkleinern und Verschieben" 

Grundlegende Kopiereinstellungen: Anderung der Skalierung, vertikaler/horizontaler Zoom, 
automatische Papierwahl 
Vorlagen: Gemischte Vorlagen 

Ausgabe: Buchkopie, Leerbereich loschen, Wiederholen, automatisches Layout, Overlay, 
Speichern eines Bildes im Overlay-Speicher 
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Vorderseite 



A B C D 
E FG H I 
JKLMN 
O P Q R 
S T U V 
W X Y Z 



Vorlagen 



5 
9 
2 

13 14 15 
16 17 18 



Bindungsrand links 



Ruckseite 



A B C D 
E FG H I 
JKLMN 
O P Q R 
S T U V 
W X Y Z 



Nach 
oben 

Nach 
unten 



1 2345 
6 7 8 9 
10 11 12 
13 14 15 
16 17 18 



Nach 

links ^ ,—^rechts 

ABCD 
E FG H I 
JKLMN 
O P Q R 
S T U V 
W X Y Z 



Bindungsrand oben 
Nach 



Vorderseite 



Ruckseite 



Vorderseite 



Nach 
unten 



1 2345 
6 7 8 9 
10 11 12 
13 14 15 
16 17 18 



Ruckseite 



Nach 
oben 



ABCDi 
E FG H I 
JKLMN 
OPQRI 
S T U V | 
WXYZl 



Bindungsrand rechts 

<= => 

I 



Nach 
oben 

Nach 
unten 



1 1 2 3 4 5 
{6 7 8 9 
1 10 11 12 
1 13 14 15 
1 16 17 18 



Vorderseite 



Ruckseite 



1 Wahlen Sie den gewunschten Duplexmodus und das Kopierformat im Hauptfenster. 

2 Beruhren Sie ausgabe im Hauptfenster, um das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

3 Beruhren Sie Bildverschiebung, um das Auswahlfenster „Bildverschiebung" anzuzeigen. 

4 Beruhren Sie Verkleinern und verschieben. 

So stellen Sie die Bildverschiebung im Modus „Verkleinern und Verschieben" ein: 

a Beruhren Sie vorn. Im Modus „Verkleinern und Verschieben" ist die Taste beide seiten 
abgeblendet. Sie kann nicht gewahlt werden. Wenn Sie zuerst die Taste hinten wahlen, 
wird die Meldung Skalierungsverhaltnis der Vorderseite auswahlen angezeigt. 

b Beruhren Sie nach oben, nach unten oder nach rechts, um die Verschiebungsrichtung 
anzugeben. Im Modus „Verkleinern und Verschieben" ist die Taste nach links bei der Einstel- 
lung der Vorderseite abgeblendet. Sie kann nicht gewahlt werden. Wahlen Sie danach mit den 
Pfeiltasten oder iiber den numerischen Tastenblock die Menge der Verschiebung (einstellbarer 
Bereich: 0-250 mm). Halten Sie die Pfeiltasten langer gedriickt, wenn Sie den Wert schnell her- 
auf- oder herabsetzen mochten. 

Das Skalierungsverhaltnis wird automatisch unter Berucksichtigung der fur die Vorderseite 
angegebenen Verschiebung festgelegt. Die Menge der Verschiebung und die fiir die Vorder- 
seite ermittelte Skalierung wird fiir die Ruckseite iibernommen. 

c Beruhren Sie hinten, um die Richtung und Menge der Verschiebung zu andern, wenn fiir die 
Ruckseite Positionsanderungen erforderlich sind. Das von der Vorderseite ubernommene Ska- 
lierungsverhaltnis kann nicht geandert werden, die Richtung und die Menge der Verschiebung 
hingegen schon. 

5 Beruhren Sie ok, um die Einstellung abzuschlie(3en und zum Ausgabeauswahlfenster 
zuruckzukehren. 

6 Wahlen Sie weitere Ausgabefunktionen, oder beruhren Sie ok, um zum Hauptfenster 
zuruckzukehren. 



Geben Sie die Anzahl der Kopien ein. 
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8 Legen Sie die Vorlagen mit der Druckseite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug oder 
mit der Druckseite nach unten auf das Scannerglas. 



Hinweis Option: Driicken Sie PRUFEN, um die Einstellungen anzuzeigen und eine Testkopie zu erstellen. 

Beriihren Sie beenden, um zum Hauptfenster zuruckzukehren. Siehe „Pruf- und Entwurfskopie" 
auf Seite 73. 



9 Driicken Sie START. 

Beruhren Sie nach Fertigstellung der Kopie Bildverschiebung im Ausgabeauswahlfenster, 
oder driicken Sie RESET, um den Modus aufzuheben und das MFP zuriickzusetzen. 

Stempel 

Mit dieser Funktion konnen Sie richtige Stempel sowie Nummerierungen, Seitennummerierungen, 
Datum und Uhrzeit, Wasserzeichen und Wasserzeichennummerierungen wie mit einem Stempel 
auf Kopien aufdrucken. Die sechs Stempeltypen sind miteinander kombinierbar. 



Hinweis Alle vordefinierten Wasserzeichen und Stempel des MFP stehen in Deutsch zur Verfiigung. Auch die 

beriihrungsempfindliche Anzeige gibt die deutschen Bezeichnungen an. Uber den Druckcontroller 
gesendete Jobs konnen auGerdem benutzerdefinierte Wasserzeichen und Stempel enthalten. 
Benutzerdefinierte Wasserzeichen und Stempel konnen gespeichert und in Kopierjobs eingefiigt werden. 

stempel druckt einen Stempel an der gewahlten Position auf das gescannte Bild (acht Stempel stehen 
zur Auswahl). 

nummerierung einst . druckt Zahlen in der angegebenen Form an der gewahlten Position auf das 
gescannte Bild. 

s e i t ennumme r i erung druckt die Seitennummern in der angegebenen Form an der gewahlten 
Position auf das gescannte Bild. 

datum/ uhrzeit druckt das Datum und die Uhrzeit in der angegebenen Form an der gewahlten 
Position auf das gescannte Bild. 

wasserzeichen druckt ein Wasserzeichen mittig auf das gescannte Bild (acht Wasserzeichen stehen 
zur Auswahl). 

wasserzeichennummerierung druckt Zahlen in der angegebenen Form in einem sich 
wiederholenden Muster auf das gescannte Bild. 

• Alle sechs Stempeltypen konnen kombiniert werden. 

• Wasserzeichen werden schrag auf der Seitenmitte aufgedruckt. Wasserzeichennummerierungen 
werden in einem sich wiederholenden Muster auf dem gesamten eingescannten Bild verteilt. 

• Fiir die Stempelaufdrucke der Optionen „Stempel", „Nummerierung einstellen", 
„Seitennummerierung" und „Datum/Uhrzeit" konnen Sie eine von 9 Druckpositionen auswahlen. 

• Bei den Optionen „Stempel", „Nummerierung einstellen" und „Datum/Uhrzeit" konnen Sie wahlen, 
ob der Stempel auf alien kopierten Seiten oder nur auf dem Deckblatt aufgedruckt wird. 

• Die Seitennummerierung kann auf alien Seiten, auf alien Seiten mit Ausnahme des vorderen 
Deckblatts oder auf alien Seiten mit Ausnahme des vorderen und hinteren Deckblatts aufgedruckt 
werden. 

In Kombination mit der Funktion „Zwischen-/Deckblatt" oder „Kapitel" konnen Sie fiir die 
Seitennummerierung auBerdem die folgenden Einstellungen vornehmen: 



KOP. ZW.BLATT 


Druck ein 


Die Seitennummer wird gedruckt. 


Druck aus 


Die Seitennummer wird nicht gedruckt, jedoch mitgezahlt. 


Seite uberspr. 


Die Seitennummer wird weder gedruckt noch mitgezahlt. 


LEERES BLATT 


Druck aus 


Die Seitennummer wird nicht gedruckt, jedoch mitgezahlt. 


Seite uberspr. 


Die Seitennummer wird weder gedruckt noch mitgezahlt. 
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Wenn die Funktion „Kapitel" bereits gewahlt ist, konnen Sie bei den Stempeloptionen 
„Nummerierung einstellen", „Seitennummerierung" und „Wasserzeichennummerierung" zusatzlich 
zur jeweils gewahlten Nummerierung auch die Kapitelnummer auf den Anfangsseiten der Kapitel 
aufdrucken. Beim Duplexdruck werden die fur den rechten und linken Seitenrand angegebenen 
Druckpositionen auf den Ruckseiten der Kopien automatisch umgekehrt. Wenn obere und untere 
Heftpositionen ausgewahlt sind, werden beim Duplexdruck auf den Ruckseiten auBerdem die 
angegebenen oberen und unteren Druckpositionen umgekehrt. 

Abgeschnittener Bildteil: Vorderkante 5 mm, Hinterkante 4 mm, oben und unten 2 mm 

Inkompatible grundlegende Kopiereinstellungen: Tandem-Modus (bei den Optionen „Nummerierung 
einstellen" und „ Wasserzeichennummerierung"). 

Inkompatible Ausgabe: Bild invertieren, Wiederholen (mit Ausnahme des Modus 2/4/8), Overlay 
(bei den Optionen „Stempel", „Nummerierung einstellen", „Wasserzeichen" und 
„ Wasserzeichennummerierung"), Overlay-Speicher. 



Hinweis 



Stempel und Wasserzeichen werden nur unterstutzt, wenn das MFP mit einer Festplatte ausgestattet ist. 
Wenn keine Festplatte installiert ist, werden diese Funktionen abgeblendet dargestellt, d. h., sie konnen 
nicht gewahlt werden. 




WASSERZEICHEN 



0001/1000 
0001/1000 0001/1001 

0001/1000 
0001/1000 0001/10W 



Oben links Oben Mitte Oben rechts 

O O CP 



Mitte links Mitte Mitti rechts 

O O C) 



Unten links Unten Mitte Untin rechts 

O O CD 



STRENG GEHEIM 



STEMPEL 



'10.10.2000 10:30 



DATUM/UHRZEIT 



2/5 



SEITENNUMMERIERUNG 



Positionen anderer Stempel 



[0002 / 0005] 



WASSERZEICHENNUMMERIERUNG 



NUMMERIERUNG EINST. 



1 Beruhren Sie ausgabe im Hauptfenster, urn das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie stempei/Overlay, urn das Auswahlfenster fiir Stempel/Overlays anzuzeigen. 

3 Beruhren Sie die gewunschte Stempeloption, urn das entsprechende Einstellungsfenster 
anzuzeigen. 

In jedem Fenster konnen Sie den gewCinschten Stempel genau definieren. 
Einstellungsfenster fiir den Stempel „Seitennummerierung" und „Datum/Uhrzeit" 

4 Wenn Sie die Stempeloption „Stempel", „Nummerierung einstellen", „Seitennummerierung" oder 
„Datum/Uhrzeit" gewahlt haben, beruhren Sie eine der 9 Positionstasten, urn die gewunschte 
Stempelposition auszuwahlen. 

Wenn Sie die Position genau einstellen mochten, beruhren Sie feineinstellung der 
position, urn das Fenster fur die Feineinstellung der Position anzuzeigen. 

Beruhren Sie oben, unten, rechts oder links, urn die Richtung anzugeben. Wahlen Sie danach 
mit den Pfeiltasten oder Liber den numerischen Tastenblock die Menge der Verschiebung. 
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5 Beruhren Sie die Taste schriftgrad im Einstellungsfenster der Optionen „Stempel", 

„Nummerierung einstellen" bzw. „Wasserzeichennummerierung", um den Schriftgrad einzustellen. 
Folgende Optionen stehen zur Auswahl: 



STEMPEL 


GROSSER/KLEINER 


NUMMERIERUNG EINST./ 
WASSERZEICHENNUMMERIERUNG 


20 Pkt./36 Pkt. 



Zur Anderung des Schriftgrads bzw. der Schriftart bei den Optionen „Seitennummerierung" und 
„Datum/Uhrzeit" beruhren Sie die Taste schriftgrad/-art im Einstellungsfenster. Die folgenden 
Optionen stehen zur Auswahl: 

• Schriftgrad: 8 Pkt./10 Pkt./12 Pkt./14 Pkt. 
Schriftart: Serifenlos/Schriftart mit Serifen 

6 Beruhren Sie die Taste gedruckte seite im Einstellungsfenster der Optionen „Stempel", 
„Nummerierung einstellen" bzw. „Datum/Uhrzeit", um festzulegen, ob der ausgewahlte Stempel 
nur auf dem Deckblatt oder auf alien Seiten gedruckt werden soil. 

Beruhren Sie die Taste gedruckte seite im Einstellungsfenster der Option 
..Seitennummerierung", um festzulegen, ob die Seitennummerierung auch auf Deck- 
und Zwischenblattern gedruckt wird. 

Fiir Deckblatter stehen folgende Optionen zur Auswahl: vorn und hinten: Druck ein, 

Vorn: Druck aus und hinten: Druck ein Oder Vorn und hinten: Druck aus. 

Fur kopierte wie auch leere Zwischenblatter stehen die folgenden Optionen zur Auswahl: Druck 
ein, Druck aus oder Seite iiberspr. Diese Einstellung kann fur jedes Zwischenblatt 
gesondert vorgenommen werden. Beruhren Sie ok, um zum Einstellungsfenster der Option 
„Seitennummerierung" zuriickzukehren. 

7 Beruhren Sie erste zahl im Einstellungsfenster der Option „Nummerierung einstellen", ..Seiten- 
nummerierung" oder „Wasserzeichennummerierung", um das Einstellungsfenster fur die erste Zahl 
der Nummerierung anzuzeigen. Geben Sie die gewiinschte erste Zahl mit den Pfeiltasten oder iiber 
den numerischen Tastenblock ein, und beruhren Sie ok, um zum vorherigen Fenster zuriickzuke- 
hren. Wenn Sie der Zahl +/- voranstellen, beginnt die Seitennummerierung erst nach einigen 
Seiten. Bei -2 beginnt die Seitennummerierung zum Beispiel erst auf Seite 4 (mit der Zahl 1 ). 









Vorlage 

Kopie 












1 


2 




I-2] 


L-Jj LQj 





Wenn die Funktion „Kapitel" bereits gewahlt ist, wird in den Einstellungsfenstern der ersten Zahl 
(Option „Nummerierung einstellen", ..Seitennummerierung" bzw. „Wasserzeichennummerierung") 
bereits die erste Zahl der Kapiteleinstellung angezeigt (siehe unten). Beruhren Sie Kapiteizahl 
oder Seitenzahl, um die Option hervorzuheben, und geben Sie die erste Zahl fur die jeweilige 
Option mit den Pfeiltasten oder iiber den numerischen Tastenblock ein. 

Beriihren Sie ok, um zum vorherigen Fenster zuriickzukehren. 

8 Beriihren Sie bei den Optionen „Wasserzeichen" oder „Wasserzeichennummerierung" die Taste 
Hell, Normal, Dunkei oder Dunkeit, um die gewiinschte Druckdichte festzulegen. 

9 Beriihren Sie nach Auswahl der Einstellungen ok, um zum Ausgabeauswahlfenster 
zuriickzukehren. 

10 Wahlen Sie weitere Ausgabeoptionen, oder beruhren Sie ok, um zum Hauptfenster 
zuriickzukehren. 

1 1 Geben Sie die Anzahl der Kopien ein. 
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12 Legen Sie die Vorlagen mit der Druckseite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug oder 
mit der Druckseite nach unten auf das Scannerglas. 



Hinweis 



Scannen Sie die Vorlagen in der richtigen Reihenfolge ein. 



Overlay 



Option: Driicken Sie PRUFEN, um die Einstellungen anzuzeigen und eine Testkopie zu erstellen. 
Beriihren Sie beenden, um zum Hauptfenster zuriickzukehren. Siehe „Priif- und Entwurfskopie" 
auf Seite 73. 

13 Driicken Sie START. 

Beriihren Sie nach Fertigstellung der Kopie Stempel/Overlay im Ausgabeauswahlfenster, 
oder driicken Sie RESET, um den Modus aufzuheben und das MFP zuriickzusetzen. 



Mit dieser Funktion konnen Sie ein Bild einscannen und mit diesem Bild die einzelnen Seiten eines 
eingescannten Dokuments uberlagern. 

Scannen der Vorlagen in den Speicher 

Automatische Papierwahl und automatische Skalierung werden deaktiviert 
Die Standardeinstellung der Skalierung ist 1 :1 ; diese Einstellung kann geandert werden 
Vorlagen-/Papierformate: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5 

Nicht unterstutzte Grundeinstellungen: Drehen, Drehen und Sortieren, Drehen und Gruppieren 
Nicht unterstutzte Vorlagen: Gemischte Vorlagen 

Nicht unterstutzte Ausgabeeinstellungen: Zwischen-ZDeckblatt, Kombination, Folienzwischenblatt, 
Zwischenbild, Buchkopie, Job programmieren, Wiederholen, automatisches Layout, Verkleinern 
und Verschieben im Bildverschiebungsmodus, Stempel, Nummerierung einstellen, Wasserzeichen, 
Wasserzeichennummerierung 



Zuerst eingescannte 
Overlay-Vorlage 



Zweite und alle folgenden 
eingescannten Vorlagen 



Kopien mit Overlay 




ABCD 



1 BerCihren Sie ausgabe im Hauptfenster, um das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

2 BerCihren Sie Stempel/Overlay, um das Auswahlfenster fur Stempel/Overlays anzuzeigen. 

3 BerCihren Sie Overlay, um diese Option hervorzuheben. 

4 BerCihren Sie ok, um zum Ausgabeauswahlfenster zuriickzukehren. 

5 Wahlen Sie weitere Ausgabeoptionen, oder beriihren Sie ok, um zum Hauptfenster 
zuriickzukehren. 

6 Der Speichermodus wird automatisch aktiviert. Die automatische Papierwahl und die automatische 
Skalierung werden deaktiviert. 

Wahlen Sie den Duplexmodus, den Kopierkontrast, den Linsenmodus und das Kopierformat im 
Hauptfenster. 

7 Geben Sie die Anzahl der Kopien ein. 

8 Legen Sie die Vorlage fur das Overlay-Bild in den automatischen Vorlageneinzug oder auf das 
Scannerglas, und driicken Sie START, um das Bild zu scannen. 
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9 Das Overlay fur die zweite und folgenden Seiten wird beim Drucken ausgefCihrt. 



Legen Sie die Dokumentvorlagen, auf die das Overlay-Bild gedruckt werden soil, in den 
automatischen Vorlageneinzug oder auf das Scannerglas, und drucken Sie START, um die Vorlagen 
zu scannen. 



Scannen Sie die Vorlagen in der richtigen Reihenfolge ein. 

Option: Drucken Sie PRUFEN, um die Einstellungen anzuzeigen und eine Testkopie zu erstellen. 
Beriihren Sie beenden, um zum Hauptfenster zuruckzukehren. Siehe „Pruf- und Entwurfskopie" 
auf Seite 73. 

10 Beruhren Sie speichern, um den Speichermodus zu deaktivieren. Drucken Sie danach START, 
um den Druckvorgang zu starten. 

Beruhren Sie nach Fertigstellung der Kopie Stempel/Overlay im Ausgabeauswahlfenster, oder 
drucken Sie RESET, um den Modus aufzuheben und das MFP zuruckzusetzen. 

Overlay-Speicher 

Wenn die optionale Festplatte installiert ist, konnen Sie mit dieser Funktion mehrere Bilder einscannen 
und auf die Festplatte speichern. Spater konnen Sie eines dieser gescannten und gespeicherten Bilder 
fur die Option Overlay abrufen und als Overlay-Bild fur das dann kopierte Dokument verwenden (d. h., 
das Bild wird uber jede Seite des eingescannten Dokuments gelegt). 



Speichern des Bildes 



ABCD 




Auf Festplatte 
speichern 



Overlay-Bild 
Ausgabe 



Overlay-Bild abrufen 



ABCD 



Abgerufenes Bild 



Ausgabe 



ABCD 



Dokumentvorlagen 



Kopien mit abgerutenem 
Overlay-Bild 



Speichern eines Overlay-Bildes auf die Festplatte 

iihren Sie die folgenden Schritte aus, um Overlay-Bilder auf die Festplatte zu speichern: 
Verwenden Sie nur das Scannerglas 
Kopiermodus: 1M 

Nicht unterstutzte Grundeinstellungen: Verwendung des automatischen Vorlageneinzugs, 1>2, 2>2, 
2M, automatische Skalierung, Drehen, Speichermodus, Unterbrechungsmodus, Finishermodi 
Nicht unterstutzte Vorlagen: Gemischte Vorlagen, Leporellovorlagen, Registerblatter 

Nicht unterstutzte Ausgabeeinstellungen: Zwischen-ZDeckblatt, Kapitel, Kombination, Broschure, 
Folienzwischenblatt, Zwischenbild, Buchkopie, Job programmieren, Leerbereich loschen, Bild 
invertieren, Wiederholen, automatisches Layout, Bildverschiebung, Stempel, Overlay 



Overlay 1 29 



1 Beruhren Sie ausgabe im Hauptfenster, um das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie stempei/Overlay, um das Auswahlfenster fiir Stempel/Overlays anzuzeigen. 

3 Beruhren Sie overlay-speicher, um das Einstellungsfenster fiir das Overlay-Bild anzuzeigen. 



Hinweis Wenn die optionale Festplatte nicht installiert ist, wird die Taste overlay-speicher abgeblendet 

dargestellt und kann nicht gewahlt werden. 



4 Beruhren Sie bild speichern, um das Eingabefenster fur den Bildnamen anzuzeigen. 

5 Geben Sie uber uber die Tasten der beruhrungsempfindlichen Anzeige einen Bildnamen mit 
maximal 8 Zeichen ein. Das Datum dieses Eintrags wird automatisch gespeichert. 

Wenn Sie einen Eingabefehler korrigieren mochten, beruhren Sie so oft l zeichen loschen, bis 
alle falschen Zeichen geloscht sind, und geben Sie den richtigen Bildnamen ein. 

6 Beruhren Sie nach der Eingabe des Bildnamens die Taste ok, um das Hauptfenster zum Speichern 
des Overlay-Bildes anzuzeigen. 

Falls anstelle des Hauptfensters ein Popup-Menu mit den Tasten ja und nein angezeigt wird, ist 
der eingegebene Name bereits vorhanden. Beruhren Sie ja, wenn Sie einen anderen Namen 
eingeben mochten, oder nein, wenn der Bildname mehrmals vorkommen darf. 

Falls ein Popup-Menu mit der Taste ok angezeigt wird, ist der eingegebene Name bereits 
vorhanden. Beruhren Sie ok, und geben Sie einen anderen Namen ein. 

Falls die Taste bild loschen im Einstellungsfenster fiir das Overlay-Bild angezeigt wird, konnen 
Sie das gespeicherte Bild und seinen Namen loschen. Wenn Sie das Bild loschen mochten, wahlen 
Sie den Namen des Bildes mit den Pfeiltasten aus, und beruhren Sie bild loschen. 



Hinweis Das bei doppelt vorhandenen Namen angezeigte Popup-Menu und die Anzeige der Taste bild loschen 

kann im Hauptbenutzermodus mit der Speicherschaltereinstellung 41 geandert werden. Siehe „39" 
auf Seite 193. 



7 Legen Sie die Vorlage fiir das Overlay-Bild auf das Scannerglas, und drCicken Sie START, um das 
Bild zu scannen. 



Hinweis Overlay-Bilder konnen nicht uber den automatischen Vorlageneinzug eingescannt und gespeichert werden. 

Wenn Sie den Scanvorgang anhalten mochten, driicken Sie abbrechen. 



8 Nach dem Einscannen des Overlay-Bildes wird das Fenster zum Speichern der Overlay-Bilddaten 
angezeigt. Das MFP beginnt automatisch, die Bilddaten des Overlay-Bildes auf die Festplatte zu 
speichern. Nach Beendigung des Speichervorgangs wird wieder das Einstellungsfenster fur das 
Overlay-Bild angezeigt. 

Wenn Sie weitere Overlay-Bilder einscannen mochten, gehen Sie zuriick zu Schritt 4. 

9 Beruhren Sie ok, um zum Auswahlfenster fiir Stempel/Overlays zurCickzukehren. 

10 Beruhren Sie ok, um zum Ausgabeauswahlfenster zurCickzukehren. 

11 Beruhren Sie ok, um zum Hauptfenster zurCickzukehren. 

Overlay mit einem von der Festplatte abgerufenen Bild 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um ein auf der Festplatte gespeichertes Overlay-Bild abzurufen 
und uber die einzelnen Seiten eines kopierten Dokuments zu legen. 

• Automatische Papierwahl und automatische Skalierung werden deaktiviert 

• Die Standardeinstellung der Skalierung ist 1 :1 ; diese Einstellung kann geandert werden 

• Vorlagen-/Papierformate: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5 

• Nicht unterstutzte Ausgabeeinstellungen: Bild invertieren sowie die Stempeloptionen „Stempel", 
„Nummerierung einstellen", „ Wasserzeichen" und „ Wasserzeichennummerierung" 
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Beruhren Sie ausgabe im Hauptfenster, um das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 
Beruhren Sie stempei/Overlay, um das Auswahlfenster fiir Stempel/Overlays anzuzeigen. 
Beruhren Sie overlay-speicher, um das Einstellungsfenster fiir das Overlay-Bild anzuzeigen. 



Wenn die optionale Festplatte nicht installiert ist, wird die Taste overlay-speicher abgeblendet 
dargestellt und kann nicht gewahlt werden. 

4 Wahlen Sie das gewunschte Overlay-Bild mit den Pfeiltasten aus. 

5 Beruhren Sie ok, um zum Auswahlfenster fiir Stempel/Overlays zuruckzukehren. 

6 Beruhren Sie ok, um zum Ausgabeauswahlfenster zuriickzukehren. 

7 Wahlen Sie weitere Ausgabeoptionen, oder beruhren Sie ok, um zum Hauptfenster 
zuruckzukehren. 

8 Der Speichermodus wird automatisch aktiviert. Die automatische Papierwahl und die automatische 
Skalierung werden deaktiviert. 

Wahlen Sie den Duplexmodus, den Kopierkontrast, den Linsenmodus und das Kopierformat im 
Hauptfenster. 

9 Geben Sie die Anzahl der Kopien ein. 

10 Legen Sie die Dokumentvorlagen in den automatischen Vorlageneinzug oder auf das Scannerglas, 
und drucken Sie START, um das Dokument zu scannen. 



Scannen Sie die Vorlagen in der richtigen Reihenfolge ein. 

Option: Drucken Sie PRUFEN, um die Einstellungen anzuzeigen und eine Testkopie zu erstellen. 
Beruhren Sie beenden, um zum Hauptfenster zuruckzukehren. Siehe „Pruf- und Entwurfskopie" 
auf Seite 73. 

11 Beruhren Sie speichern, um den Speichermodus zu deaktivieren. Drucken Sie danach START, 
um den Druckvorgang zu starten. 

Beruhren Sie nach Fertigstellung der Kopie stempei/Overlay im Ausgabeauswahlfenster, oder 
drucken Sie RESET, um den Modus aufzuheben und das MFP zuruckzusetzen. 
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MFP-Software 



Zum Lieferumfang des MFP gehort eine CD-ROM, die die Drucksystem-Software enthalt. Die 
Software-Komponenten und Druckertreiber auf dieser CD-ROM ermoglichen die optimale Nutzung 
des MFR Siehe Jnstallieren der Drucksystem-Software" auf Seite 136 in diesem Handbuch oder 
Install Notes auf der mit dem MFP gelieferten CD-ROM. 



Hinweis Die neuesten Informationen zu den Komponenten der Drucksystem-Software finden Sie in der 

Readme-Datei auf der Website http://www.hp.com/support/lj9055mfp oder 
http://www.hp.com/support/lj9065mfp. Informationen zum Installieren der MFP-Software finden 
Sie in den Install Notes auf der mit dem MFP gelieferten CD-ROM. 

Dieser Abschnitt enthalt eine Ubersicht uber die Software auf der CD-ROM. Das Drucksystem enthalt 
eine Software fiir Endbenutzer und Netzwerkadministratoren fur folgende Betriebssysteme: 

• Microsoft Windows 98, Me 

• Microsoft Windows NT 4.0, 2000, XP und Server 2003 

• Apple Mac OS Version 8.6 bis 9.2.x und Apple Mac OS Version 1 0.1 



Hinweis Eine Liste der Druckertreiber, aktualisierte HP MFP Software und Produktsupport-lnformationen finden 

Sie auf der Website http://www.hp.com/support/lj9055mfp oder http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 

Sof twa re- Fu n kt i one n 

Fiir das MFP stehen Ihnen die Funktionen „Automatische Konfiguration", „Jetzt aktualisieren" und 
„Vorkonfiguration" zur VerfCigung. 

Automatische Konfiguration der Treiber 

Die HP LaserJet PCL 6 Treiber fiir Windows und die PS-Treiber fiir Windows 2000, Windows XP und 
Windows Server 2003 bieten Funktionen fur das automatische Erkennen sowie fur die Treiberkonfiguration 
von Papierzufuhroptionen wahrend der Installation. 

Jetzt aktualisieren 

Wenn Sie die Konfiguration des MFP seit der Installation geandert haben, kann der Treiber automatisch 
mit der neuen Konfiguration aktualisiert werden, sofern die Umgebung bidirektionale Kommunikation 
unterstutzt. Klicken Sie auf die Schaltflache Jetzt aktualisieren, urn die neue Konfiguration fiir den 
Treiber automatisch zu aktualisieren. 

Urn „Jetzt aktualisieren" zu aktivieren, wahlen Sie im Dialogfeld Eigenschaften von Drucker auf der 
Registerkarte Gerateeinstellungen die Option Automatische Konfiguration. Klicken Sie anschlieRend 
auf Jetzt aktualisieren. 

HP Treiber-Vorkonfiguration 

HP Treiber-Vorkonfiguration ist eine Software-Architektur und ein Satz von Tools, mit denen die 
HP Software benutzerdefiniert angepasst und in einer verwalteten Unternehmensdruckumgebung 
verteilt werden kann. Mit HP Treiber-Vorkonfiguration konnen IT-Administratoren die Druck- und 
Geratestandardeinstellungen fiir HP Druckertreiber vor der Installation der Treiber in der 
Netzwerkumgebung konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie im HP Driver P reconfiguration 
Support Guide auf der Website http://www.hp.com/go/hpdpc_sw. 
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Druckertreiber 



Mithilfe der Druckertreiber erhalten Sie Zugriff auf die MFP-Druckfunktionen. Sie ermoglichen die 
Kommunikation zwischen dem Computer und dem MFP (mithilfe einer Druckersprache). Informationen 
uber zusatzliche Software und Sprachen finden Sie in den Installationshinweisen und Readme-Dateien 
auf der MFP CD-ROM. 

Das MFP enthalt folgende Druckertreiber: Die neuesten Treiber sind unter 

http://www.hp.com/support/lj9055mfp oder http://www.hp.com/support/lj9065mfp erhaltlich. Abhangig 
von der Konfiguration von Windows-Computern pruft das Installationsprogramm fur die Software 
automatisch, ob der Computer uber einen Internetzugang verfiigt, urn die neuesten Treiber 
herunterzuladen. 



Betriebssysteme 3 


PCL6 


PS 


PPD b 


Windows 98, Me 


X 


X 
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Windows NT 4.0 


X 


X 
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Windows 2000 
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Windows XP 
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X 


X 


Windows Server 2003 


X 


X 


X 


Macintosh OS 




X 


X 



a. Es werden nicht alle MFP-Funktionen von alien Treibern oder Betriebssystemen unterstutzt. Informationen 
zur Unterstutzung der Funktionen finden Sie in der Online-Hilfe des Treibers. 

b. PostScript-Druckerbeschreibungsdateien. 



Wenn das System wahrend der Software-Installation die neuesten Treiber nicht automatisch im Internet 
gesucht hat, laden Sie sie von http://www.hp.com/support/lj9055mfp oder 

http://www.hp.com/support/lj9065mfp herunter. Wahlen Sie nach der Verbindung zum Internet Downloads 
und Treiber, urn den gewunschten Treiber zu suchen. 

Sie konnen Modellskripte und Treiber fur UNIX® und Linux erhalten, indem Sie sie von 
http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software oder http://www.hp.com/go/linux herunterladen oder 
vom HP Kundendienst oder Supportanbieter anfordern. (Siehe mitgelieferten Zettel in der Verpackung 
des MFP.) 

Wenn der gewunschte Druckertreiber nicht auf der MFP CD-ROM enthalten oder hier nicht aufgelistet ist, 
lesen Sie die Installationshinweise und Readme-Dateien, urn festzustellen, ob der Druckertreiber fur das 
MFP unterstutzt wird. Wenn er nicht unterstutzt wird, wenden Sie sich an den Hersteller oder Lieferanten 
des Programms und fordern einen empfohlenen Treiber an. 

Zusatzliche Treiber 

Die folgenden Treiber befinden sich nicht auf der CD-ROM. Sie sind im Internet oder vom 
HP Kundenservice erhaltlich. 

• UNIX-Modellskripte 

• Linux-Treiber 

• HP OpenVMS Treiber 

Auswahlen der richtigen Druckertreiber fur Ihre Anforderungen 

Wahlen Sie einen Druckertreiber entsprechend der Nutzung des MFP aus. Einige MFP-Funktionen 
stehen nur bei den PCL 6-Treibern zur Verfiigung. Informationen zur Unterstutzung der Funktionen 
finden Sie in der Hilfe des Druckertreibers. 

• Verwenden Sie den PCL 6-Treiber, urn alle MFP-Funktionen zu verwenden. Fur allgemeines Drucken 
im Buro empfehlen wir den PCL 6-Treiber, weil er die optimale Leistung und Druckqualitat erzielt. 

• Verwenden Sie den PS-Treiber, wenn Sie hauptsachlich von PostScript-Programmen, wie Adobe und 
Corel, drucken, Kompatibilitat mit PostScript Level 3 oder PS Font DIMM-Unterstutzung benbtigen. 



MFP-Software 1 35 



Das MFP schaltet automatisch zwischen PS- und PCL-Druckersprachen um. 



Druckertreiberhilfe 

Jeder Druckertreiber enthalt Hilfefenster, die Sie aktivieren konnen, indem Sie entweder auf die 
Schaltflache „Hilfe" klicken, die F1 -Taste auf der Tastatur drCicken oder auf das Fragezeichen in 
der oberen rechten Ecke des Druckertreibers klicken (abhangig vom verwendeten Windows- 
Betriebssystem). Diese Hilfefenster enthalten detaillierte Informationen zum jeweiligen Treiber. 
Die Druckertreiberhilfe gehort nicht zur Programmhilfe. 

Software fur Macintosh-Computer 

Das HP Installationsprogramm enthalt PPD-Dateien (PostScript-Druckerbeschreibungsdateien), 
PDEs (Printer Dialog Extensions) und das HP LaserJet Dienstprogramm fur Macintosh-Computer 
(nur Mac OS 8.6 bis 9.2). Der eingebettete Webserver kann von Macintosh-Computern verwendet 
werden, wenn das MFP an ein Netzwerk angeschlossen ist. 

PPDs 

PPDs, in Verbindung mit Apple PostScript-Treibern ermoglichen den Zugriff auf die MFP-Funktionen und 
die Kommunikation zwischen dem Computer und dem MFP. Ein Installationsprogramm fur die PPDs, PDEs 
und fur weitere Software befindet sich auf der CD-ROM. Verwenden Sie den entsprechenden PS-Treiber, 
der mit dem Betriebssystem geliefert wird. 

HP LaserJet Dienstprogramm 

Mit dem HP LaserJet Dienstprogramm (nur Mac OS 8.6 bis 9.2) steuern Sie die Funktionen, die nicht im 
Treiber zur Verfugung stehen. Durch die bebilderten Fenster ist die Auswahl von MFP-Funktionen auf 
dem Macintosh-Computer einfacher denn je. FCihren Sie folgende Operationen mit dem HP LaserJet 
Dienstprogramm aus: 

• Benennen des MFP, Zuweisen zu einer Zone im Netzwerk und Herunterladen von Dateien und 
Schriftarten 

• Konfigurieren und Einstellen des MFP fiir Internet Protocol (IP)-Druck 

Das HP LaserJet Dienstprogramm wird zur Zeit nicht fiir OS X, aber fiir die klassische 
Macintosh-Umgebung unterstiitzt. 

Installieren der Drucksystem-Software 

Die folgenden Abschnitte enthalten Anweisungen zur Installation der Drucksystem-Software. 

Das MFP wird mit der Drucksystem-Software und den Druckertreibern auf einer CD-ROM ausgeliefert. 
Die Drucksystem-Software auf der CD-ROM muss installiert werden, um alle MFP-Funktionen vollstandig 
nutzen zu konnen. 

Wenn Sie keinen Zugriff auf ein CD-ROM-Laufwerk haben, konnen Sie die Drucksystem-Software aus 
dem Internet unter http://www.hp.com/support/lj9055mfp oder http://www.hp.com/support/lj9065mfp 
herunterladen. 

Informationen zu Linux und Linux-Druckertreibern finden Sie unter http://www.hp.com/go/linux. 
Informationen zu UNIX® und UNIX®-Modellskripten finden Sie unter 

http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software. 



Installieren der Windows-Drucksystem-Software fur direkte Verbindungen 

Dieser Abschnitt beschreibt die Installation der Drucksystem-Software unter Microsoft Windows 98, 
Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP und Windows Server 2003. 

Wenn Sie die Druck-Software in einer direkten Anschlussumgebung installieren, installieren Sie die 
Software immer, bevor Sie das Parallelkabel anschlieBen. Wenn das Parallelkabel vor der Installation der 
Software angeschlossen war, lesen Sie den Abschnitt Jnstallieren der Software nach dem AnschlieBen 
des Parallelkabels" auf Seite 139 in diesem Handbuch. 

So installieren Sie die Drucksystem-Software 

1 SchlieBen Sie alle geoffneten Software-Programme. 

2 Legen Sie die MFP CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. 

Wenn das BegruBungsfenster nicht geoffnet wird, starten Sie die Installation wie folgt: 

Klicken Sie im Menu „Start" auf Ausfuhren. 

Geben Sie Folgendes ein: X:\setup (wobei X dem Buchstaben des CD-ROM-Laufwerks 

entspricht). 

Klicken Sie auf OK. 

3 Klicken Sie auf Drucker installieren, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und folgen Sie den 
Anweisungen auf dem Bildschirm. 

4 Klicken Sie auf Fertig stellen, wenn die Installation abgeschlossen ist. 

5 Moglicherweisen mussen Sie den Computer neu starten. 

6 Drucken Sie eine Seite aus einem beliebigen Software-Programm, urn zu prufen, ob die Software 
richtig installiert wurde. 

Wenn ein Installationsfehler auftritt, installieren Sie die Software erneut. Wenn weiterhin ein Fehler 
auftritt, lesen Sie die Installationshinweise und Readme-Dateien auf der MFP CD-ROM oder dem 
mitgelieferten Zettel im MFP-Karton. Auf den Websites http://www.hp.com/support/lj9055mfp oder 
http://www.hp.com/support/lj9065mfp konnen Sie auch Hilfe oder weitere Informationen abrufen. 

Installieren der Windows-Drucksystem-Software fur Netzwerke 

Die Software auf der MFP CD-ROM unterstutzt Netzwerkinstallationen in einem Microsoft-Netzwerk. 
Informationen zu Netzwerkinstallationen unter anderen Betriebssystemen finden Sie unter 
http://www.hp.com/support/lj9055mfp oder http://www.hp.com/support/lj9065mfp. Der HP Jetdirect 
Druckserver des MFP enthalt einen 10/100-Base-TX-Netzwerkanschluss. Informationen zu HP Jetdirect 
Druckserver mit einem anderen Netzwerkanschlusstyp finden Sie unter 
http://www.hp.com/support/lj9055mfp oder http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 

Das Installationsprogramm unterstutzt die MFP-lnstallation oder MFP-Objekterstellung nicht 
auf Novell-Servern. Es unterstutzt nur Netzwerkinstallationen im direkten Modus zwischen 
Windows-Computern und einem Drucker. Verwenden Sie fur die Installation des MFP und 
die Objekterstellung auf einem Novell-Server ein HP Dienstprogramm (z.B. HP Web Jetadmin 
oder HP Netzwerk Installationsassistent) oder ein Novell-Dienstprogramm (z.B. NWadmin). 

So installieren Sie die Drucksystem-Software 

1 Wenn Sie die Software unter Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP oder 
Windows Server 2003 installieren, benotigen Sie Administratorrechte. 

2 Vergewissern Sie sich, dass der HP Jetdirect Druckserver ordnungsgemaB fur das Netzwerk 
konfiguriert ist, indem Sie eine Konfigurationsseite drucken (weitere Informationen finden Sie unter 
„So drucken Sie interne Seiten" auf Seite 142). Suchen Sie die MFP IP-Adresse auf der zweiten 
Seite. Sie benotigen diese Adresse moglicherweise zum AbschlieBen der Netzwerkinstallation. 

3 SchlieBen Sie alle geoffneten Software-Programme. 

4 Legen Sie die MFP CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. 

Wenn das BegruBungsfenster nicht geoffnet wird, starten Sie die Installation wie folgt: 
Klicken Sie im Menu Start auf Ausfuhren. 

Geben Sie Folgendes ein: X:\setup (wobei X dem Buchstaben des CD-ROM-Laufwerks 
entspricht). 

Klicken Sie auf OK. 
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5 Klicken Sie auf Drucker installieren, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und folgen Sie den 
Anweisungen auf dem Bildschirm. 

6 Klicken Sie auf Fertig stellen, wenn die Installation abgeschlossen ist. 

7 Moglicherweise miissen Sie den Computer neu starten. 

8 Drucken Sie eine Testseite oder eine Seite aus einem beliebigen Software- Prog ram m, urn zu 
prufen, ob die Software richtig installiert wurde. 

Wenn ein Installationsfehler auftritt, installieren Sie die Software erneut. Wenn weiterhin ein Fehler 
auftritt, lesen Sie die Installationshinweise und Readme-Dateien auf der MFP CD-ROM oder dem 
mitgelieferten Zettel im MFP-Karton. Auf den Websites http://www.hp.com/support/lj9055mfp oder 
http://www.hp.com/support/lj9065mfp konnen Sie auch Hilfe oder weitere Informationen abrufen. 

So richten Sie einen Windows-Computer fur ein Netzwerk-MFP mithilfe der 
Windows-Freigabe ein 

Wenn das MFP uber ein Parallelkabel direkt an einen Computer angeschlossen ist, konnen Sie das 
MFP im Netzwerk freigeben, so dass andere Netzwerkbenutzer auf ihm drucken konnen. 

Informationen zum Aktivieren der Windows-Freigabe finden Sie in der Windows-Dokumentation. 
Nachdem das MFP freigegeben ist, installieren Sie die Drucker-Software auf alien Computern, die 
das MFP gemeinsam nutzen. 

Installieren der Macintosh-Drucksystem-Software fur Netzwerke 

Dieser Abschnitt beschreibt die Installation der Macintosh-Drucksystem-Software. Die 
Drucksystem-Software unterstutzt Apple Mac OS Version 8.6 bis 9.2.x und Apple Mac OS Version 10.1 
und hoher. 

Die Drucksystem-Software enthalt folgende Komponenten: 

• PostScript-Druckerbeschreibungsdateien (PPD) 

Die PPDs in Verbindung mit den Apple PostScript-Druckertreibern ermoglichen den Zugriff auf die 
MFP-Funktionen. Ein Installationsprogramm fur die PPDs und fur weitere Software befindet sich auf 
der CD-ROM, die mit dem MFP ausgeliefert wurde. Verwenden Sie den Apple LaserWriter 
8-Druckertreiber, der mit dem Computer geliefert wurde. 

• HP LaserJet Dienstprogramm (nur Mac OS 8.6 bis 9.2) 

Das HP LaserJet Dienstprogramm ermoglicht den Zugriff auf Funktionen, die nicht im 
Druckertreiber zur Verfiigung stehen. Wahlen Sie mithilfe der bebilderten Fenster die 
MFP-Funktionen aus, und fiihren Sie folgende Aufgaben mit dem MFP aus: 

• Benennen des MFP 

• Zuweisen des MFP zu einer Netzwerkzone 

• Zuweisen eines IP zum MFP 

• Herunterladen von Dateien und Schriftarten 

• Konfigurieren und Einstellen des MFP fur IP- oder AppleTalk-Druck 
So installieren Sie Druckertreiber vom Mac OS 8.6 bis 9.2 

1 SchlieBen Sie das Netzwerkkabel an den HP Jetdirect Druckserver und einen Netzwerkanschluss an. 

2 Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Das CD-ROM-Menu wird automatisch 
ausgefCihrt. Wenn das CD-ROM-Menu nicht automatisch ausgefuhrt wird, doppelklicken Sie auf das 
CD-ROM-Symbol auf dem Desktop und anschlieBend auf das Symbol des Installationsprogramms. 
Dieses Symbol befindet sich im Ordner Jnstallationsprogramm/ <Sprache>" der Start-CD-ROM 
(wobei <Sprache>lhre bevorzugte Sprache ist). (Beispielsweise enthalt der Ordner 
Jnstallationsprogramm/Englisch" das Installationssymbol fur die englische Drucker-Software.) 

3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. 

4 Offnen Sie die Auswahl im Apple-Menu. 

5 Klicken Sie auf LaserWriter 8 auf der linken Seite des Dialogfelds Auswahl. 

6 Klicken Sie auf die entsprechende Zone, urn sie gegebenenfalls auszuwahlen. 
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7 Klicken Sie auf den MFP-Namen in der Liste, die auf der rechten Seite im Dialogfeld Auswahl 
angezeigt wird, und klicken Sie anschlie(3end auf Anlegen. 



Das Symbol auf dem Desktop wird generisch angezeigt. Alle Druckfenster werden im Dialogfeld „Drucken" 
einer Anwendung angezeigt. 

So installieren Sie Druckertreiber vom Mac OS 10.1 und hoher 

1 SchlieBen Sie das Netzwerkkabel an den HP Jetdirect Druckserver und einen Netzwerkanschluss 
an. 

2 Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Das CD-ROM-Menu wird automatisch 
ausgefCihrt. Wenn das CD-ROM-Menu nicht automatisch ausgefuhrt wird, doppelklicken Sie auf das 
CD-ROM-Symbol auf dem Desktop und anschlieBend auf das Symbol des Installationsprogramms. 
Dieses Symbol befindet sich im Ordner Jnstallationsprogramm/ <Sprache>" der Start-CD-ROM 
(wobei <Sprache> Ihre bevorzugte Sprache ist). (Beispielsweise enthalt der Ordner 
Jnstallationsprogramm/Englisch" das Installationssymbol fur die englische Drucker-Software.) 

3 Doppelklicken Sie auf den Ordner HP LaserJet Installationsprogramme. 

4 Doppelklicken Sie auf das Installationssymbol fiir die gewiinschte Sprache. 

5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. 

6 Klicken Sie auf dem Computer-Festplattenlaufwerk auf Programme, Dienstprogramme und 
anschlieBend auf Druckerauswahl. 

7 Klicken Sie auf Drucker hinzufiigen. 

8 Wahlen Sie den AppleTalk- oder IP-Druckverbindungstyp unter OS X 10.1 und den Rendezvous-, 
AppleTalk- oder IP-Druckverbindungstyp unter OS X 10.2. 

9 Wahlen Sie den MFP-Namen oder die IP-Adresse. 

10 Klicken Sie auf Drucker hinzufiigen. 

11 SchlieBen Sie die Druckerauswahl, indem Sie auf die Schaltflache zum SchlieBen in der oberen 
linke Ecke klicken. 



Installieren der Software nach dem Anschliefien des Parallelkabels 

Wenn Sie bereits ein Parallelkabel an einen Windows-Computer angeschlossen haben, wird das 
Dialogfeld „Neue Hardwarekomponenten gefunden" angezeigt, sobald Sie den Computer einschalten. 

So installieren Sie die Software unter Windows 98 Oder Windows Me 

1 Klicken Sie im Dialogfeld Neue Hardwarekomponente gefunden auf CD-ROM-Laufkwerk 
durchsuchen. 

2 Klicken Sie auf Weiter. 

3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. 

4 Drucken Sie eine Seite aus einem beliebigen Software-Programm, urn zu prtifen, ob die Software 
richtig installiert wurde. 

Wenn ein Installationsfehler auftritt, installieren Sie die Software erneut. Wenn weiterhin ein Fehler 
auftritt, lesen Sie die Installationshinweise und Readme-Dateien auf der MFP CD-ROM oder dem 
mitgelieferten Zettel im MFP-Karton. Auf den Websites http://www.hp.com/support/lj9055mfp oder 
http://www.hp.com/support/lj9065mfp konnen Sie auch Hilfe oder weitere Informationen abrufen. 

So installieren Sie die Software unter Windows 2000, Windows XP oder Windows Server 2003 

1 Klicken Sie im Dialogfeld Neue Hardwarekomponente gefunden auf Suchen. 

2 Aktivieren Sie im Fenster Treiberdateien suchen die Option Pfad angeben, deaktivieren Sie alle 
anderen Optionen, und klicken Sie anschieBend auf Weiter. 

3 Geben Sie den Buchstaben des Stammverzeichnisses ein. Beispielsweise X:\ (wobei „X:\" dem 
Buchstaben des Stammverzeichnisses auf dem CD-ROM-Laufwerk entspricht). 

4 Klicken Sie auf Weiter. 

5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. 
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6 Klicken Sie auf Fertig stellen, wenn die Installation abgeschlossen ist. 

7 Wahlen Sie eine Sprache, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. 

8 Drucken Sie eine Seite aus einem beliebigen Software-Programm, um zu prufen, ob die Software 
richtig installiert wurde. 

Wenn ein Installationsfehler auftritt, installieren Sie die Software erneut. Wenn weiterhin ein Fehler 
auftritt, lesen Sie die Installationshinweise und Readme-Dateien auf der MFP CD-ROM oder dem 
mitgelieferten Zettel im MFP-Karton. Auf den Websites http://www.hp.com/support/lj9055mfp oder 
http://www.hp.com/support/lj9065mfp konnen Sie auch Hilfe oder weitere Informationen abrufen. 

Deinstallieren der Software 

So entfernen Sie die Software aus Windows-Betriebssystemen 

Verwenden Sie das Deinstallationsprogramm in der Programmgruppe „hp LaserJet 9055mfp" oder 
„hp LaserJet 9065mfp", um eine oder alle Komponenten des Windows HP-Drucksystems auszuwahlen 
und zu entfernen. 

1 Klicken Sie auf Start und anschlieBend auf Programme. 

2 Zeigen Sie zur Programmgruppe hp LaserJet 9055mfp oder hp LaserJet 9065mfp. 

3 Klicken Sie auf Deinstallationsprogramm. 

4 Klicken Sie auf Weiter. 

5 Wahlen Sie die zu deinstallierenden HP Drucksystemkomponenten. 

6 Klicken Sie auf OK. 

7 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Deinstallation abzuschlieBen. 
So entfernen Sie die Software aus Macintosh-Betriebssystemen 

Ziehen Sie den Ordner „HP LaserJet" und die PPDs in den Papierkorb. 

Software fur Netzwerke 

Eine Ubersicht iiber verfiigbare Software-Lbsungen fur HP Netzwerkinstallationen und -konfigurationen 
finden Sie im Administratorhandbuch zum HP Jetdirect Druckserver. Dieses Handbuch finden Sie auf 
der im Lieferumfang des MFP enthaltenen CD. 

hp Web Jetadmin 

Mit HP Web Jetadmin verwalten Sie iiber HP Jetdirect angeschlossene Drucker innerhalb eines 
Intranets mithilfe eines Browsers. HP Web Jetadmin ist ein browser-gestiitztes Verwaltungstool 
und darf nur auf einem einzelnen Netzwerkadministrations-Server installiert werden. Es kann unter 
Red Hat Linux, SuSE Linux, Windows NT 4.0 Server und Workstation, Windows 2000 Professional, 
Server und Advanced Server sowie Windows XP Professional Service Pack 1 installiert und 
ausgefuhrt werden. 

Rufen Sie die Website von HP Kundenservice http://www.hp.com/go/webjetadmin auf, um eine aktuelle 
Version von HP Web Jetadmin herunterzuladen und die neueste Liste der unterstutzten Hostsysteme 
anzuzeigen. 

Wenn HP Web Jetadmin auf einem Hostserver installiert wird, kann jeder Client Giber einen unterstutzten 
Webbrowser, wie z.B. Microsoft Internet Explorer 5.5 und 6.0 oder Netscape Navigator 7.0, darauf 
zugreifen. 

HP Web Jetadmin enthalt folgende Funktionen: 

• Aufgabenorientierte Benutzeroberflache bietet konfigurierbare Ansichten, wodurch Netzwerkverwalter 
erheblich an Zeit gewinnen. 

• Dank benutzerdefinierbarer Benutzerprofile konnen Netzwerkadministratoren nur die angezeigte 
oder verwendete Funktion integrieren. 
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• Sofortige E-Mail-Benachrichtigung bei Hardware-Fehlern, niedrigen Fullstanden und anderen 
Druckerproblemen werden nun an unterschiedliche Personen gesendet. 

• Remote-Installation und -Verwaltung von einem beliebigen Standort mithilfe eines 
Standard-Webbrowsers. 

• Die erweiterte automatische Erkennung ermittelt Peripheriegerate im Netzwerk, ohne dass der 
Netzwerkadministrator jeden Drucker manuell in eine Datenbank eingeben muss. 

• Einfache Integration in Unternehmensverwaltungspakete. 

• Schnelle Suche von Peripheriegeraten basierend auf Parametern, wie IP-Adresse, Farbfunktionen 
und Modellname. 

• Einfache Anordnung von Peripheriegeraten in logische Gruppen mit virtuellen Buroubersichten fur 
einfaches Navigieren. 

• Gleichzeitige Verwaltung und Konfiguration von mehreren Druckern. 

Die neuesten Informationen zu HP Web Jetadmin finden Sie unter http://www.hp.com/go/webjetadmin. 
UNIX 

Das HP Jetdirect Druckerinstallationsprogramm fur UNIX ist ein einfaches Dienstprogramm zur 
Druckerinstallation fur HP-UX und Solaris-Netzwerke. Sie konnen dieses Dienstprogramm von 
der Website des HP Kundenservice unter http://www.hp.com/support/net_printing herunterladen. 

Dienstprogramme 

Das MFP enthalt mehrere Dienstprogramme, die das Uberwachen und Verwalten des MFP in einem 
Netzwerk vereinfachen. 

Eingebetteter Webserver 

Das MFP enthalt einen eingebetteten Webserver, der den Zugriff auf Informationen zum MFP und 
zu Netzwerkaktivitaten ermoglicht. Ein Webserver bietet eine Umgebung, in der Webprogramme 
ausgefuhrt werden konnen. Dies ist vergleichbar mit einem Betriebssystem, z.B. Windows, das eine 
Umgebung fur auszufuhrende Programme auf dem Computer bietet. Die Ausgabe von diesen 
Programmen wird dann von einem Webbrowser, z.B. Microsoft Internet Explorer oder Netscape 
Navigator, angezeigt. 

Ein „eingebetteter" Webserver bedeutet, dass er sich auf einem Hardware-Gerat (z.B. Drucker) oder in 
der Firmware befindet und es sich dabei nicht um Software handelt, die auf einem Netzwerk-Server 
geladen wird. 

Der Vorteil eines eingebetteten Webservers liegt darin, dass er eine Schnittstelle zum MFP enthalt, auf 
die jeder Benutzer mit einem vernetzten Computer oder einem Standard-Webbrowser zugreifen kann. 
Es gibt keine spezielle Software, die installiert oder konfiguriert werden muss. Weitere Informationen 
iiber den eingebetteten Webserver von HP finden Sie im Benutzerhandbuch zum eingebetteten 
Webserver. Dieses Handbuch befindet sich auf der CD-ROM des MFPs. 

Funktionen 

Mit dem eingebetteten Webserver von HP konnen Sie auf Ihrem Computer den Status des MFP und 
der Netzwerkkarte anzeigen und Druckfunktionen verwalten. Mit dem eingebetteten Webserver von 
HP haben Sie folgende Moglichkeiten: 

• Anzeigen der MFP-Statusinformationen 

• Feststellen des verbleibenden Fullstands aller Verbrauchsmaterialen und Bestellung 

• Anzeigen und Andern der Fachkonfigurationen 

• Anzeigen und Andern der Bedienfeld-Menukonfiguration des MFP 

• Anzeigen und Drucken von internen Seiten 

• Empfangen von Benachrichtigungen zu MFP- und Verbrauchsmaterialereignissen 

• Hinzufiigen oder Anpassen von Links zu anderen Websites 

• Auswahlen der Sprache, in der die Seiten des eingebetteten Webservers angezeigt werden 

• Anzeigen und Andern der Netzwerkkonfiguration 

Eine vollstandige Beschreibung der Funktionen und Funktionalitat des eingebetteten Webservers finden 
Sie unter „Verwenden des eingebetteten Webservers" auf Seite 143. 
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HP Toolbox 



HP Toolbox ist eine Software-Anwendung fur einen Benutzer zum Ausfuhren folgender Aufgaben: 

• Priifen des MFP-Status 

• Anzeigen von Fehlerbehebungsinformationen 

• Anzeigen der Online-Dokumentation 

• Drucken von internen Druckerseiten 

Sie konnen HP Toolbox anzeigen, wenn das MFP direkt an den Computer oder an ein Netzwerk 
angeschlossen ist. Bevor Sie HP Toolbox verwenden konnen, mussen Sie zuerst die Software 
vollstandig installieren. 



Weitere Komponenten und Dienstprogramme 

Fiir Windows- und Macintosh OS-Benutzer sowie fur Netzwerkadministratoren stehen mehrere 
Software-Anwendungen zur Verfugung. Eine Ubersicht dieser Programme finden Sie in der 
folgenden Tabelle. 



Windows 



Macintosh OS 



Netzwerkad m i n ist rator 



Software-lnstallations- 
programm: Automatisiert die 
Drucksysteminstallation 

Online-Webregistrierung 

HP Toolbox 



PostScript-Druckerbeschrei- 
bungsdateien (PPD): Zur 
Verwendung mit Apple 
PostScript-Treibern von 
Mac OS 

HP LaserJet Dienst- 
programm (im Internet 
erhaltlich): Dienstprogramm 
zur Druckerverwaltung fur 
Mac OS-Benutzer 

HP Toolbox 

(fiir Mac OS X V10.2 

und hoher) 



HP Web Jetadmin: 
browser-gestiitztes System- 
verwaltungstool. Die 
neueste HP Web Jetadmin 
Software finden Sie unter 
http://www.hp.com/go/ web- 
jetadmin. 

HP Jetdirect Drucker- 
installationsprogramm fur 
UNIX: Zum Herunterladen 
unter http://www.hp.com/ 
support/netjorinting 
erhaltlich 



So drucken Sie interne Seiten 

Fuhren Sie folgende Schritte aus, urn auf interne Seiten zuzugreifen oder sie zu drucken: 

1 Drucken Sie zweimal die Taste modus, urn auf die Druckoberflache zuzugreifen. 

2 Wahlen Sie menus. 

3 Wahlen Sie +informationen. 

4 Wahlen Sie die zu druckende Seite: 

Menustruktur drucken 
Konfiguration drucken 
Materialstatusseite drucken 
Verbrauchsseite drucken 
Dateiverzeichnis drucken 
PCL-Schriftenliste drucken 
PS-Schriftenliste drucken 
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Verwenden des eingebetteten Webservers 



Wenn das MFP direkt an einen Computer angeschlossen ist, wird der eingebettete Webserver fiir 
Windows 98 und hoher unterstutzt. 

Wenn das MFP mit dem Netzwerk verbunden ist, ist der eingebettete Webserver automatisch verfugbar. 
Sie konnen auf den eingebetteten Webserver unter Windows 98 und hoher zugreifen. 

Mithilfe des eingebetteten Webservers konnen Sie von Ihrem Computer aus (anstatt uber das Bedienfeld) 
den Status von MFP und Netzwerk uberprufen sowie Druckfunktionen verwalten. Es folgen Beispiele fiir 
die Verwendungsmoglichkeiten des eingebetteten Webservers: 

• Anzeigen der MFP-Bedienfeld-Statusinformationen 

• Anzeigen des Toner- und Heftklammernstatus 

• Anzeigen und Andern der Fachkonfigurationen 

• Anzeigen und Andern der Bedienfeld-Menukonfiguration des MFP 

• Anzeigen und Drucken von internen Seiten 

• Empfangen von Benachrichtigungen zu MFP- und Verbrauchsmaterialereignissen 

• Anzeigen und Andern der Netzwerkkonfiguration 

• Anzeigen und Konfigurieren von Kopieruberwachungsdaten 

• Anzeigen des wochentlichen Timers 

Urn den eingebetteten Webserver zu verwenden, benotigen Sie Microsoft Internet Explorer 6.0 oder 
hoher bzw. Netscape Navigator 7.0 oder hoher. Der eingebettete Webserver ist funktionsfahig, wenn das 
MFP mit einem IP-basierten Netzwerk verbunden ist. IPX-basierte Druckerverbindungen werden vom 
eingebetteten Webserver nicht unterstutzt. Fur das Offnen und Verwenden des eingebetteten 
Webservers ist kein Internet-Zugang erforderlich. Weitere Informationen uber den eingebetteten 
Webserver von HP finden Sie im Benutzerhandbuch zum eingebetteten WebserverEmbedded Web 
Server User Guide. Dieses Handbuch finden Sie auf der im Lieferumfang des MFP enthaltenen CD. 

So greifen Sie auf den eingebetteten Webserver zu 

Geben Sie in einem unterstCitzten Webbrowser auf Ihrem Computer die IP-Adresse des MFP ein. Urn die 
IP-Adresse zu erfahren, drucken Sie eine Konfigurationsseite. Weitere Informationen zum Drucken einer 
Konfigurationsseite finden Sie in diesem Handbuch unter „So drucken Sie interne Seiten" auf Seite 142. 



Hinweis Nachdem Sie den URL geoffnet haben, konnen Sie ihn mit einem Lesezeichen versehen, urn kunftig Zeit 

zu sparen. 

1 Der eingebettete Webserver verfugt uber drei Registerkarten, die Informationen zum MFP sowie zu 
dessen Einstellungen enthalten: die Registerkarte Informationen , die Registerkarte 
Einstellungen und die Registerkarte Netzwerk. Klicken Sie auf die Registerkarte, die Sie anzeigen 
mochten. 

2 Weitere Informationen zu den jeweiligen Registerkarten finden Sie in den folgenden Abschnitten. 
Registerkarte Jnformationen" 

Diese Registerkarte verfugt iiber die folgenden Informationsseiten: 

• Geratestatus: Auf dieser Seite werden der MFP-Status und die verbleibende Nutzungsdauer von 
HP Verbrauchsmaterialien angezeigt, wobei 0 % bedeutet, dass ein Verbrauchsartikel leer ist. Es 
werden auch der fur jedes Fach festgelegte Papiertyp sowie das Papierformat angezeigt. Wenn Sie 
die Standardeinstellungen andern mochten, klicken Sie auf Einstellungen andern. 

• Konfigurationsseite: Auf dieser Seite werden die Informationen der MFP-Konfigurationsseite 
angezeigt. 

• Materialstatus: Auf dieser Seite wird die verbleibende Nutzungsdauer von HP Verbrauchsmaterialien 
angezeigt, wobei 0 % bedeutet, dass ein Verbrauchsartikel leer ist. Auf dieser Seite werden auch die 
Teilenummern des Verbrauchsmaterials aufgefuhrt. Urn eine Website aufzurufen, benotigen Sie einen 
Internet-Zugang. 

• Ereignisprotokoll: Auf dieser Seite finden Sie eine Liste aller Druckerereignisse und -fehler. 
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• Verbrauchsseite: Diese Seite enthalt eine Ubersicht uber die Anzahl der vom MFP gedruckten 
Seiten, nach Format und Typ geordnet. 

• Gerateinformation: Auf dieser Seite werden auch der MFP-Netzwerkname und die Adresse sowie 
Modellinformationen angezeigt. Wenn Sie diese Eintrage andern mochten, klicken Sie auf der 
Registerkarte Einstellungen auf die Schaltflache Gerateinformationen. 

• Bedienfeld: Diese Seite zeigt eine Abbildung des Textes, der zur Zeit auf dem Bedienfeld des MFP 
angezeigt wird. 

Registerkarte „Einstellungen" 

Mithilfe dieser Registerkarte konnen Sie das MFP uber Ihren Computer konfigurieren. Die Registerkarte 
Einstellungen kann durch ein Kennwort geschiitzt werden. Wenn dieses MFP in einem Netzwerk 
verwendet wird, wenden Sie sich immer an den MFP-Administrator, bevor Sie die Einstellungen auf 
dieser Registerkarte andern. 

Die Registerkarte Einstellungen enthalt folgende Seiten: 

• Gerat konfigurieren: Konfigurieren Sie alle MFP-Einstellungen uber diese Seite. Diese Seite 
enthalt die herkommlichen Menus, uber die Drucker mit einer Bedienfeldanzeige verfugen. 
Dabei handelt es sich um die Menus Informationen, Papierzufuhr und Gerat konfigurieren. 

• Benachrichtigungen: Nur fur Netzwerke. Hier konnen Sie festlegen, dass Sie 
E-Mail-Benachrichtigungen uber verschiedene MFP- und Verbrauchsmaterialereignisse empfangen 
mochten. Auch an einen URL konnen Benachrichtigungen gesendet werden. 

• E-Mail: Nur fiir Netzwerke. Diese Seite wird in Verbindung mit der Seite Benachrichtigung 

verwendet, um ein- und ausgehende E-Mail-Nachrichten sowie E-Mail-Benachrichtigungen 
einzurichten. 

• Sicherheit: Legen Sie ein Kennwort fest, das eingegeben werden muss, um auf die Registerkarten 
Einstellungen und Netzwerk zuzugreifen. Auf dieser Seite konnen Sie auch bestimmte Funktionen 
des eingebetteten Webservers aktivieren oder deaktivieren. 

• Weitere Links: FCigen Sie Verkniipfungen zu anderen Websites hinzu, oder nehmen Sie Anderungen 
vor. Diese Verknupfungen werden auf alien Seiten des eingebetteten Webservers im Bereich Weitere 
Verkniipfungen angezeigt. Die folgenden dauerhaften Verknupfungen werden immer im Bereich 
Weitere Verknupfungen angezeigt: HP Instant Support und Produktunterstiitzung. 

• Gerateinformationen: Hier konnen Sie dem MFP einen Namen und eine Systemnummer zuweisen. 
Geben Sie den Namen und die E-Mail-Adresse des Hauptansprechpartners ein, der diese 
Informationen zum MFP empfangen soil. 

• Sprache: Legen Sie fest, in welcher Sprache die Angaben zum eingebetteten Webserver angezeigt 
werden sollen. 

• Uhrzeit-Dienste: Konfigurieren Sie die Zeiteinstellungen des MFP. 
Registerkarte „Netzwerk " 

Auf dieser Registerkarte kann der Netzwerkadministrator die Netzwerkeinstellungen fur das MFP 
festlegen, wenn es an ein IP-basiertes Netzwerk angeschlossen ist. Diese Registerkarte wird nicht 
angezeigt, wenn das MFP direkt an einen Computer oder iiber ein anderes Gerat als einen HP Jetdirect 
Druckserver an ein Netzwerk angeschlossen ist. 

Weitere Verkniipfungen 

In diesem Abschnitt werden Verknupfungen mit dem Internet bereitgestellt, um Verbrauchsmaterial 
zu bestellen oder Produktsupport abzurufen. Fiir diese Verknupfungen benotigen Sie einen 
Internet-Zugang. Wenn Sie eine Einwahlverbindung verwenden und beim Offnen des eingebetteten 
Webservers keine Verbindung hergestellt haben, mussen Sie dies tun, bevor Sie diese Websites 
besuchen konnen. Dazu ist es moglicherweise erforderlich, dass Sie den eingebetteten Webserver 
schlieBen und dann wieder offnen. 

• HP Instant Support™: Hier wird die HP Website aufgerufen, auf der Sie Lbsungen zu Problemen 
finden konnen. Mit diesem Dienst werden das Fehlerprotokoll und die Konfigurationsinformationen 
des MFP analysiert und auf dieser Grundlage spezifische Diagnose- und Unterstutzungsinformatio- 
nen bereitgestellt. 

• Produktunterstiitzung: Stellt eine Verbindung zur Support-Site fur das MFP her. Hier finden Sie 
Hilfe zu allgemeinen Themen. 
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Verwenden der HP Toolbox 



Die HP Toolbox ist eine Webanwendung, die Sie fur folgende Aufgaben nutzen konnen: 

• Priifen des MFP-Status 

• Konfigurieren der MFP-Einstellungen (Zugriff auf die Gerate-Website-Einstellungen) 

• Empfangen von Popup-Statusmeldungen 

Sie konnen die HP Toolbox anzeigen, wenn das MFP an ein Netzwerk angeschlossen ist. 
Die HP Toolbox Software kann als Teil einer benutzerdefinierten Installation installiert werden. 

Unterstutzte Betriebssysteme 

Die HP Toolbox wird von folgenden Betriebssystemen unterstiitzt: 

• Windows 98, 2000, ME und XP 

• Macintosh OS 1 0.2 oder hoher 

Unterstutzte Browser 

Fiir die Verwendung der HP Toolbox benotigen Sie einen der folgenden Browser: 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 oder hoher (Internet Explorer 5.2 oder hoher fur Macintosh) 

• Netscape Navigator 7.0 oder hoher (Netscape Navigator 7.0 oder hoher fur Macintosh) 

• Opera Software ASA Opera. 7.0 fur Windows 

• Safari 1 .0 Software fiir Macintosh 

Alle Seiten konnen uber den Browser ausgedruckt werden. 

So zeigen Sie die HP Toolbox an 

Wahlen Sie im Menu Start die Option Programme, HP LaserJet 9055mfp oder HP LaserJet 9065mfp 

und anschlieBend HP Toolbox. Die HP Toolbox wird in einem Webbrowser geoffnet. 



Hinweis Nachdem Sie den URL geoffnet haben, konnen Sie ihn mit einem Lesezeichen versehen, um kunftig Zeit 

zu sparen. 



Abschnitte der HP Toolbox 

Die HP Toolbox Software enthalt die folgenden Abschnitte: 

• Registerkarte ..Status" 

• Registerkarte ..Benachrichtigungen" 

Registerkarte „Status" 

Die Registerkarte Status zeigt den Status des MFP und des Verbrauchsmaterials an. Die Registerkarte 
Status bietet Verkniipfungen zu folgenden Hauptseiten: 

Geratestatus 

Zeigt MFP-Statusinformationen an. Diese Seite zeigt den MFP-Status, wie z.B. Papierstaus oder 
leere Facher an. Verwenden Sie die virtuellen Bedienfeldschaltflachen auf dieser Seite, um die 
MFP-Einstellungen zu andern. Wenn Sie ein Problem mit dem MFP beseitigt haben, klicken Sie 
auf die Schaltflache Aktualisieren, um den Geratestatus zu aktualisieren. 

Materialstatus 

Hier konnen Sie detaillierte Informationen zum Verbrauchsmaterialstatus einsehen, wie z.B. den im 
Tonerbehalter verbleibenden Prozentsatz an Toner oder die Anzahl der Seiten, die bereits mit dem 
aktuellen Tonerbehalter gedruckt wurden. AuBerdem bietet diese Seite Verkniipfungen zur Bestellung 
von Verbrauchsmaterial und Informationen zum Recycling. 
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Registerkarte „Benachrichtigungen" 

Auf der Registerkarte Benachrichtigungen konnen Sie das MFP so konfigurieren, dass Sie automatisch 
Warnmeldungen erhalten. Die Registerkarte Benachrichtigungen enthalt Verknupfungen zu folgenden 
Hauptseiten: 

Seite zum Einrichten der Statuswarnmeldungen 

Auf der Seite zum Einrichten der Statuswarnmeldungen konnen Sie Warnmeldungen aktivieren oder 
deaktivieren, angeben, in welchem Fall das MFP eine Warnmeldung senden soil, und Ihre Auswahl 
zwischen zwei verschiedenen Arten von Warnmeldungen treffen. 

• Popup-Meldung 

• Taskleisten-Symbol 

Klicken Sie zum Aktivieren der Einstellungen auf Ubernehmen. 
Seite „Verwaltungseinstellungen" 

Auf der Seite Verwaltungseinstellungen konnen Sie festlegen, wie oft die HP Toolbox das System auf 
Warnmeldungen uberpruft. Es stehen drei Einstellungen zur Verfiigung: 

• Seltener 

• Normal 

• Haufiger 

Wenn Sie den Netzwerk-E/A-Verkehr reduzieren mbchten, stellen Sie die Haufigkeit fiir diese Option 
niedriger ein. 

HP Toolbox Verknupfungen 

Die Verknupfungen der HP Toolbox auf der linken Bildschirmseite stellen Verknupfungen zu den 
folgenden Optionen zur Verfugung: 

• Gerat auswahlen: Wahlen Sie aus alien fur die HP Toolbox aktivierten Geraten aus. 

• Aktuelle Benachrichtigungen anzeigen: Hier konnen Sie die aktuellen Warnmeldungen fur 
alle eingerichteten Drucker anzeigen. 

• Nur-Text-Seite: Hier konnen Sie die HP Toolbox als Inhaltsubersicht mit Verknupfungen zu 
Nur-Text-Seiten anzeigen. 

Netzwerkkonfiguration 

Informationen zur Netzwerkkonfiguration finden Sie im Jetdirect Handbuch auf der CD-ROM. Weitere 
Informationen zum Drucken einer Konfigurationsseite finden Sie in diesem Handbuch unter „So drucken 
Sie interne Seiten" auf Seite 142. 

Parallele Konfiguration 

Das MFP unterstutzt Netzwerk- und Parallelverbindungen gleichzeitig. Eine Parallelverbindung wird 
hergestellt, wenn Sie das MFP mithilfe eines bidirektionalen Parallelkabels (IEEE-1284-C-kompatibel) mit 
dem Computer verbinden. Der Stecker vom Typ C wird am Parallelanschluss des MFP angeschlossen. 
Das Kabel darf maximal 10 Meter lang sein. 

Im Zusammenhang mit parallelen Schnittstellen bedeutet der Begriff „bidirektional", dass das MFP uber 
den Parallelanschluss sowohl Daten vom Computer empfangen als auch Daten an den Computer 
senden kann. 



Hinweis Urn die erweiterten Funktionen der bidirektionalen parallelen Schnittstelle, wie bidirektionale Kommunika- 

tion zwischen Computer und MFP, schnellere Datenubertragung und automatische Konfiguration der 
Druckertreiber, verwenden zu konnen, mussen Sie sicherstellen, dass der aktuelle Druckertreiberinstalliert 
ist. Weitere Informationen finden Sie unter „Druckertreiber" auf Seite 135. 

Die werkseitigen Einstellungen ermoglichen den automatischen Wechsel zwischen dem Parallelanschluss 
und einer oder mehreren Netzwerkverbindungen des MFP. Falls Probleme auftreten, finden Sie Informa- 
tionen zur Netzwerkkonfiguration im Jetdirect Handbuch auf der CD-ROM. 
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Erweiterte E/A (EIO)-Konfiguration 



Das MFP ist mit zwei erweiterten EingangsVAusgangs (ElO)-Steckplatzen ausgestattet. Die beiden 
ElO-Steckplatze sind fiir kompatible externe Gerate, wie z.B. HP Jetdirect Druckserver-Netzwerkkarten 
oder andere Gerate reserviert. Wenn Sie ElO-Netzwerkkarten in die Steckplatze einfugen, wird die 
Anzahl der fur das MFP verfiigbaren Netzwerkschnittstellen erhoht. 

ElO-Netzwerkkarten konnen beim Drucken im Netzwerk die MFP-Leistung maximieren. AuBerdem 
ermoglichen Sie den Einsatz des MFP an einer beliebigen Stelle im Netzwerk. Dadurch ist es nicht mehr 
erforderlich, das MFP direkt an einen Server oder eine Workstation anzuschlieGen. AuBerdem konnen 
Sie das MFP naher bei den Netzwerkbenutzern aufstellen. 

Wenn das MFP uber eine ElO-Netzwerkkarte konfiguriert ist, konfigurieren Sie diese Karte uber das 
Menu „Gerat konfigurieren" des Bedienfelds. 

HP Jetdirect Druckserver 

HP Jetdirect Druckserver (Netzwerkkarten) konnen in einem der ElO-Steckplatze des MFP installiert 
werden. Diese Karten unterstiitzen mehrere Netzwerkprotokolle und Betriebssysteme. HP Jetdirect 
Druckserver erleichtern die Netzwerkverwaltung, da ein MFP an einer beliebigen Stelle direkt im 
Netzwerk angeschlossen werden kann. HP Jetdirect Druckserver unterstiitzen auGerdem das Simple 
Network Management Protocol (SNMP), das Netzwerkverwaltern die Remote-MFP-Verwaltung und 
-Problembehebung uber die HP Web Jetadmin Software ermoglicht. 



Hinweis Die Installation dieser Karten und die Netzwerkkonfiguration darf nur von einem Netzwerkadministrator 

ausgefiihrt werden. Konfigurieren Sie die Karte entweder iiber das Bedienfeld oder mithilfe der HP Web 
Jetadmin Software. Informationen zu unterstutzten externen Geraten oder ElO-Netzwerkkarten finden Sie 
in der Dokumentation zum HP Jetdirect Druckserver. 



Verfugbare erweiterte E/A-Schnittstellen 

HP Jetdirect Druckserver (Netzwerkkarten) bieten Software-Losungen fiir: 

• Novell NetWare 

• Microsoft Windows- und Windows NT-Netzwerke 

• Apple Mac OS (LocalTalk) 

• UNIX (HP-UX und Solaris) 

• Linux (Red Hat und SuSE) 

• Internet-Druck 

Eine Ubersicht uber verfugbare Netzwerk-Software-Losungen finden Sie im „Administratorhandbuch 
zum HP Jetdirect Druckserver" oder auf der Website des Kundenservice unter 
http://www.hp.com/support/net_printing. 

NetWare-Netzwerke 

Wenn Sie Novell NetWare-Produkte mit einem HP Jetdirect Druckserver verwenden, bietet der 
Warteschlangen-Server-Modus verbesserte Druckleistung uber den dezentralen Druckermodus. Der 
HP Jetdirect Druckserver unterstiitzt Novell Directory Services (NDS) sowie alle Bindery-Modi. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie im Administratorhandbuch zum HP Jetdirect Druckserver. 

Verwenden Sie fur Windows 98, ME, NT 4.0, 2000 und XP das Druckerinstallations-Dienstprogramm 
zum Einrichten des MFP in einem NetWare-Netzwerk. 

Windows- und Windows NT-Netzwerke 

Verwenden Sie fur Windows 98, ME, NT 4.0, 2000 und XP das Druckerinstallations-Dienstprogramm 
zum Einrichten des MFP in einem Microsoft Windows-Netzwerk. Das Dienstprogramm unterstiitzt die 
MFP-Einrichtung fiir Peer-to-Peer- oder Client-Server-Netzwerkoperationen. 
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AppleTalk-Netzwerke 

Verwenden Sie das HP LaserJet Dienstprogramm zum Einrichten des MFP in einem EtherTalk- oder 
LocalTalk-Netzwerk. Weitere Informationen finden Sie im Administratorhandbuch zum HP Jetdirect 
Druckserver. Es wird mit Druckern ausgeliefert, die mit dem HP Jetdirect Druckserver ausgestattet sind. 

UNIX-/Linux-Netzwerke 

Verwenden Sie das HP Jetdirect Druckerinstallationsprogramm, damit das UNIX-Dienstprogramm das 
MFP in HP-UX- oder Sun Solaris-Netzwerken einrichtet. 

Verwenden Sie HP Web Jetadmin, um UNIX- oder Linux-Netzwerke einzurichten oder zu verwalten. 

Sie konnen HP Software fiir UNIX-/Linux-Netzwerke auf der Website des HP Kundenservice unter 
http://www.hp.com/support/net_printing erhalten. Andere vom HP Jetdirect Druckserver unterstutzte 
Optionen werden im Administratorhandbuch zum HP Jetdirect Druckserver beschrieben. Dieses 
Handbuch ist im Lieferumfang von Druckern enthalten, die mit dem HP Jetdirect Druckserver 
ausgestattet sind. 

Digitales Senden 

Das MFP ermoglicht Ihnen, Dokumente vom MFP an andere Gerate und Speicherstandorte digital zu 
senden. Informationen hierzu finden Sie in dem elektronischen Dokument „hp digital sending software v. 
3.0 workflow", das auf der CD-ROM mit der optionalen digitalen Sendesoftware enthalten ist. 
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Speichern von Jobs 



Mit der Funktion zum Speichern von Jobs konnen Sie maximal 30 haufig verwendete Kopierjobs 
speichern, die jederzeit abgerufen werden konnen. Sie konnen den Jobs alphabetische Namen 
zuweisen. 

• Alle Kopierfunktionen konnen ausgewahlt werden 



O KOPIEREN 
O SENDEN/SPEICHERN 
O DRUCKEN 



PRUFEN HILFE 



JOBGROSSE 



©@® 
©@® 
©®® 
©©© 



(EE) 

UNTERBRECHEN 



TIMER 



CD 

ENTWURFSKOPIE 



BEREITSCHAFT 
EIN/AUS 



RESET SEITENZAHLER LOSCHEN 




ABBRECHEN 



START 



Nehmen Sie die Einstellungen fur den Job im Hauptfenster, im Ausgabeauswahlfenster, im Menu 

Optionen zum Scannen von Vorlagen auswahlen und/oder im Menu Finishermodus 
auswahlen vor. 

Wenn Sie die gewiinschten Optionen ausgewahlt haben, drucken Sie JOBGROSSE auf dem 
Bedienfeld, urn das Auswahlfenster fur die Jobnummer anzuzeigen. 

Beruhren Sie speichern. Das Priiffenster fur den gespeicherten Job, in dem Sie die Einstellungen 
priifen konnen, wird angezeigt. 

Wenn die Einstellungen korrekt sind, beruhren Sie OK, urn zum Auswahlfenster fur die Jobnummer 
zuruckzukehren. 

Andernfalls beruhren Sie abbrechen, urn zum Hauptfenster zuruckzukehren und neue Optionen 
auszuwahlen. 

Wenn das Auswahlfenster fur die Jobnummer wieder angezeigt wird, beruhren Sie eine der Tasten 
von 1-30, urn den Job unter dieser Nummer zu speichern. Die mit einem Schlosssymbol 
angezeigte Taste ist gesperrt und kann nicht ausgewahlt werden. Mit den Pfeiltasten gelangen Sie 
zur nachsten oder vorherigen Seite. Die ausgewahlte Ziffertaste wird hervorgehoben. 

Beruhren Sie OK im Auswahlfenster fur die Jobnummer, urn das Registrierungsfenster fur den 
Jobnamen anzuzeigen. 

Wenn Sie keinen Namen eingeben mochten, beruhren Sie OK. 

Geben Sie einen Jobnamen mit maximal 16 Buchstaben iiber die alphabetischen Tasten der 
beruhrungsempfindlichen Anzeige ein. 

Urn einen Eintrag zu korrigieren, beruhren Sie mehrmals Loschen, urn jedes eingegebene Zeichen 
zu loschen. Geben Sie anschlieRend den richtigen Jobnamen ein. 

Wenn der Jobname korrekt ist, beruhren Sie ok, urn das Auswahlfenster fur die Jobnummer wieder 
anzuzeigen. 

Urn den Jobnamen erneut einzugeben, beruhren Sie abbrechen, urn zum Auswahlfenster fur die 
Jobnummer zuruckzukehren. 

Wenn das Auswahlfenster fur die Jobnummer angezeigt wird, beruhren Sie ok, urn die Einstellung 
abzuschlieBen und zum Hauptfenster zuruckzukehren. 

Urn den Jobnamen erneut einzugeben, wenn das Auswahlfenster fur die Jobnummer angezeigt 
wird, beruhren Sie abbrechen. Daraufhin wird das Registrierungsfenster fur die Jobnummer 
angezeigt. 

Drucken Sie RESET, urn die Jobspeichereinstellungen jederzeit zu beenden. 
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Hinweis Ein gesperrter Job wird durch ein Schlosssymbol auf der Jobtastennummer angezeigt. 

Ein Job kann nur vom Hauptbenutzer gesperrt werden. 

Ein gesperrter Job kann nicht iiberschrieben werden, es sei denn, der Hauptbenutzer gibt den Job 
wieder frei. 

Eine leere Taste bedeutet, dass kein Job unter dieser Taste gespeichert ist. 

Jobspeichereintrage konnen im Jobspeicherformular am Ende dieses Abschnitts eingetragen werden. 



Abrufen von Jobs 

Mit der Funktion fiir das Abrufen von Jobs rufen Sie im Jobspeicher gespeicherte Jobs ab. 

1 Legen Sie die Vorlage(n) wie erforderlich fiir den Job ein, den Sie abrufen. 

2 Driicken Sie JOBGROSSE, urn das Auswahlfenster fur die Jobnummer anzuzeigen. 

3 Beruhren Sie eine Jobnummertaste, um den abzurufenden Job auszuwahlen und die Taste 
hervorzuheben. Verwenden Sie gegebenenfalls die Pfeiltasten, um die gewunschte Jobnummertaste 
zu erreichen (1-30). Durch Beruhren von abbrechen konnen Sie den Abrufmodus abbrechen und 
zum Hauptfenster zuruckzukehren. 

4 Beruhren Sie job prufen. Das Priiffenster fur den abzurufenden Job, in dem Sie die Einstellungen 
prufen konnen, wird angezeigt. Beruhren Sie abbrechen im Pruffenster fur den abzurufenden Job, 
um zum Auswahlfenster fur die Jobnummer zuruckzukehren. 

5 Wenn die gewunschte Jobnummertaste hervorgehoben ist, beruhren Sie ok, um die Einstellungen 
des ausgewahlten Jobs anzuzeigen und zum Hauptfenster zuruckzukehren. 

Driicken Sie RESET, um den Job abzubrechen. 

Driicken Sie START. 



Hinweis Ein gesperrter Job wird durch ein Schlosssymbol auf der Jobtastennummer angezeigt. 

Ein Job kann nur vom Hauptbenutzer gesperrt werden. 

Ein gesperrter Job kann nicht iiberschrieben werden, es sei denn, der Hauptbenutzer gibt den Job 
wieder frei. 

Eine leere Taste bedeutet, dass kein Job unter dieser Taste gespeichert ist. 

Jobspeichereintrage konnen im Jobspeicherformular am Ende dieses Abschnitts eingetragen werden. 



Jobspeicherformular 

Kopieren Sie das Formular auf der nachsten Seite, um haufig verwendete, gespeicherte Kopierjobs 
einzutragen. Aktualisieren Sie die Informationen, wenn Anderungen vorgenommen werden. Erstellen 
Sie gegebenenfalls zusatzliche Kopien. 
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Tandem-Modusbetrieb 



Der Tandem-Modus ermoglicht dem primaren MFP die Zusammenarbeit mit einem sekundaren MFP, um 
groGe Kopierjobs schneller fertigzustellen. 

Zwei im Tandem-Modus betriebene Einheiten benotigen nur halb soviel Zeit fur die Fertigstellung eines 
Jobs wie Einheiten, die nicht im Tandem-Modus betrieben werden. 



Hinweis Fur den Tandem-Modus miissen einige Einstellungen vom Kundendienst vorgenommen werden. Wenden 

Sie sich gegebenenfalls an Ihren Kundendienst. 



• Die beiden MFPs mCissen entsprechend einer der im folgenden Abschnitt beschriebenen 
Moglichkeiten angeschlossen werden. 

1 SchlieBen Sie die beiden MFPs direkt uber ein Crossover-Kabel an. In diesem Fall stehen 
andere Netzwerkfunktionen fur das MFP nicht zur Verfugung. 

2 SchlieBen Sie jeden der beiden MFPs an den Hub in einem Netzwerk mithilfe direkter Kabel an. 

Verwenden Sie zum Anschluss der MFPs direkte oder Crossover-Kabel der Kategorie 5 oder eines 
hoheren Standards. 

• Die Kombination der beiden MFPs kann entweder aus demselben Modell (2 hp LaserJet 9055mfps 
oder 2 hp LaserJet 9065mfps) oder aus verschiedenen Modellen (1 hp LaserJet 9055mfp und 

1 hp LaserJet 9065mfp) bestehen. 

• Die beiden MFPs mCissen dieselbe optionale Konfiguration aufweisen, das optionale Fach 5 
(Letter/A oder Ledger/A3) ausgeschlosssen. 

• Die beiden MFPs mCissen eingeschaltet und kopierbereit sein. 

• Das MFP, auf dem die Taste tandem im Menu „Finishermodus auswahlen" hervorgehoben ist, ist 
das primare MFP, das den Tandem-Modus fur beide MFPs aufruft. 

Wahlen Sie die Kopiereinstellungen, scannen Sie die Vorlagen, und drucken Sie START auf dem 
primaren MFP, um beide MFPs gleichzeitig zu betreiben und einen Job abzuschlieRen. 

• Um den Tandem-Modus zu aktivieren, mCissen Sie mindestens drei Kopien einstellen. 

Wenn die eingegebene Anzahl eine ungerade Zahl ist, kopiert das primare MFP ein Blatt/einen Satz 
mehr als das sekundare MFP. 

• Die automatische Bereitschafts7automatische Ausschaltfunktion kann bei aktiviertem 
Tandem-Modus verwendet werden. 

Wenn der Tandem-Modus ausgewahlt wird, wahrend der automatische Bereitschaftsmodus fiir 
das sekundare MFP aktiviert ist, wird der Energiesparmodus automatisch deaktiviert. 

Der Tandem-Modus wird nicht ausgewahlt, wenn das sekundare MFP durch die automatische 
Ausschaltfunktion ausgeschaltet wurde. Deaktivieren Sie den automatischen Ausschaltmodus, 
indem Sie BEREITSCHAFT EIN/AUS drucken 

Wenn der automatische Bereitschaftsmodus auf dem sekundaren MFP wahrend der 
Einstellung eines Tandem-Jobs aktiviert wird, wird der Energiesparmodus automatisch 
deaktiviert, sobald der Druckjob startet. 

Wenn der automatische Ausschaltmodus auf dem sekundaren MFP wahrend der Einstellung 
eines Tandem-Jobs aktiviert wird, wird der Tandem-Modus automatisch deaktiviert. 

Wenn der automatische BereitschaftsVAusschaltmodus auf dem primaren MFP aktiviert wird, 
wird der Tandem-Modus automatisch deaktiviert. 

• Die Reset-Funktion kann bei ausgewahltem Tandem-Modus verwendet werden. Der 
Tandem-Modus wird automatisch deaktiviert, wenn die Reset-Funktion auf dem primaren MFP 
aktiviert wird. 

Der Hauptbenutzer kann das primare MFP so einstellen, dass der Tandem-Modus als 
Starteinstellung ausgewahlt wird. Verwenden Sie diese Einstellung nur fur das primare MFP. Wenn 
Sie den Tandem-Modus auf beiden MFPs aktivieren, wird der Tandem-Modus deaktiviert. 

• Das MFP enthalt einen Zuordnungswiederherstellungsmodus, der eingesetzt wird, wenn Probleme 
im primaren oder sekundaren MFP auftreten. Auf diese Weise kann das fehlerfreie MFP den Job 
beenden. 
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• Wenn fur beide MFPs im Tandem-Modus dasselbe Kopieriiberwachungskennwort registriert ist, 
kann dieses Kennwort nur in das primare MFP eingegeben werden, um die Kopierfunktion zu 
nutzen. Das Kennwort wird an das sekundare MFP gesendet. 

• Unterbrochenes Kopieren ist nur auf dem MFP verfugbar, auf dem UNTERBRECHEN 
gedrCickt wurde. 

• Wenn das primare MFP Ciber eine Festplatte verfCigt, konnen die darauf gespeicherten Bilddaten im 
Tandem-Modus kopiert werden. 

• Die entsprechenden Fachformate im primaren und sekundaren MFP miissen mit den Formaten der 
mehrfachen Facher fur einen einzelnen Job Cibereinstimmen. 

• Inkompatible grundlegende Kopiereinstellungen: Drehen/Sortieren, Drehen/Gruppieren, 
Gruppieren, Drehen. 

• Inkompatible Ausgabe: Folienzwischenblatt, eingestellte Nummerierung und 
Wasserzeichennummerierung im Stempel. 

1 Schalten Sie die Gerate ein, indem Sie die Netzschalter der beiden MFPs drucken. 

2 Bestatigen Sie, dass beide MFPs kopierbereit sind und das Hauptfenster angezeigt wird. 

3 Beruhren Sie das Menu optionen im Hauptfenster eines der MFPs, um das Menu „Finishermodus 
auswahlen" anzuzeigen. 

4 Beruhren Sie tandem im Menu „Finishermodus auswahlen", um die Option hervorzuheben, und 
beruhren Sie anschlieBend ok. 

Das MFP, auf dem tandem hervorgehoben ist, wird als primares MFP und das andere MFP als 
sekundares MFP verwendet. Das Hauptsymbol wird im Hauptfenster des primaren MFP angezeigt. 
Dies bedeutet, dass die beiden Einheiten im Tandem-Modus betriebsbereit sind. 

Das untergeordnete Symbol wird im Hauptfenster des sekundaren MFP angezeigt, wenn START auf dem 
primaren MFP gedrCickt wird, um die Tandem-Druckoperation zu starten. 

Der Tandem-Modus kann in folgenden Fallen nicht ausgewahlt oder fortgesetzt werden. Die Meldung 

Bitte warten./ Gespeicherte Jobs sind auf zweitem MFP nicht verfugbar, Fehler 
bei zweitem Gerat/ Zweites Gerat priifen Oder Zweites Gerat uberpruf en wird 
erforderlichenfalls angezeigt. 

• Der Tandem-Modus kann nicht ausgewahlt werden, wenn das sekundare MFP durch die 
automatische Ausschaltfunktion ausgeschaltet wurde. Drucken Sie BEREITSCHAFT EIN/AUS, 
um ihn zu deaktivieren. 

• Der ausgewahlte Tandem-Modus wird automatisch deaktiviert, wenn das sekundare MFP die 
automatische Ausschaltfunktion aktiviert. Drucken Sie BEREITSCHAFT EIN/AUS, um ihn zu 
deaktivierten. Wahlen Sie anschlieBend den Tandem-Modus erneut aus, um den Vorgang erneut 
zu starten. 

• Wenn ein Problem im sekundaren MFP auftritt, wie z.B. Fehleinzug von Papier oder Papiermangel, 
steht das zweite MFP nicht zum Drucken zur VerfCigung. Das Problem lost jedoch nicht das Deak- 
tivieren des Tandem-Modus aus. FCihren Sie die erforderlichen MaBnahmen zur Fehlerbehebung 
aus, um das sekundare MFP zum Kopieren vorzubereiten. 

• Tandem-Druckjobs konnen nicht gestartet werden, wenn f unf gespeicherte Jobs (nicht im 
Tandem-Modus) auf dem sekundaren MFP eingegeben werden. Warten Sie, bis die gespeicherten 
Jobs auf dem sekundaren MFP abgeschlossen sind. 

• Der ausgewahlte Tandem-Modus wird automatisch deaktiviert, wenn das primare MFP den automa- 
tischen BereitschaftsVAusschaltfrnouds aktiviert. Drucken Sie BEREITSCHAFT EIN/AUS, um die 
automatische Ausschaltfunktion zu deaktivierten. Wahlen Sie anschlieBend den Tandem-Modus 
erneut aus, um den Vorgang erneut zu starten. 

5 Wahlen Sie die gewCinschten Kopiereinstellungen fur das primare MFP. 

Normales Kopieren ist wahrend des Festlegens des Tandem-Modus weiterhin auf dem sekundaren 
MFP moglich. 
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6 Geben Sie die Anzahl iiber das Tastenfeld in das primare MFP ein. 

Wenn Sie eine Anzahl von 1 00 eingeben, kopieren das primare und sekundare MFP jeweils 
50 Blatter. 



Hinweis Um den Tandem-Modus zu aktivieren, miissen Sie mindestens drei Kopien einstellen. 

Wenn die eingegebene Anzahl eine ungerade Zahl ist, kopiert das primare MFP ein Blatt/einen Satz mehr 
als das sekundare MFP. 



7 Legen Sie die Vorlage(n) mit der Druckseite nach oben in den Vorlageneinzug oder mit der Schrift 
nach unten auf das Vorlagenglas des primaren MFP. 

8 Driicken Sie START auf dem Bedienfeld des primaren MFP. 

Das untergeordnete Symbol wird im Hauptfenster des sekundaren MFP angezeigt. Dies bedeutet, 
dass die beiden MFPs im Tandem-Modus arbeiten. 

Der Tandem-Modus wird automatisch deaktiviert, wenn das Kopieren im Tandem-Modus 
abgeschlossen ist. Das Hauptsymbol und das untergeordnete Symbol in jedem Hauptfenster 
werden ausgeblendet. 

Tipp: Eingeben eines gespeicherten Jobs wahrend des Kopierens im Tandem-Modus 

Wenn der nachste gespeicherte Job wahrend des Kopierens im Tandem-Modus gescannt wird, wird 
der Job ebenfalls im Tandem-Modus ausgefiihrt. Es konnen maximal fiinf Jobs, einschlieRlich des 
aktuellen Jobs, gespeichert werden. 

Tipp: Unterbrechungsmodus wahrend des Kopierens im Tandem-Modus 

Das Unterbrechen eines Kopiervorgangs ist nur auf dem MFP moglich, auf dem UNTERBRECHEN 
gedruckt wurde. Der Tandem-Kopiervorgang auf diesem MFP wird so lange angehalten, bis die 
Kopierunterbrechung wieder aufgehoben wird. 

Wenn der Unterbrechungsmodus fur einen langeren Zeitraum festgelegt wurde, wird der 
Zuordnungswiederherstellungsmodus aktiviert, damit das andere MFP die restlichen Kopien 
verarbeiten kann. 

So beenden Sie das Scannen/Drucken 

So brechen Sie den Kopierjob im Tandem-Modus ab: 

1 Driicken Sie ABBRECHEN auf dem Bedienfeld des primaren MFP. 

Der Scan-/Druckjob wird sofort unterbrochen, und Sie werden in einem Popup-Menu im 
Hauptfenster des primaren MFP gefragt, ob Sie den Job fortsetzen oder beenden mochten. 
Zu diesem Zeitpunkt wird der Tandem-Modus nicht deaktiviert. 

2 Beriihren Sie weiter, um fortzufahren, oder beenden, um alle gescannten Daten zu loschen 
und den Tandem-Modus zu deaktivieren. 

So brechen Sie Jobs nur im sekundaren MFP ab 

1 Driicken Sie ABBRECHEN auf dem Bedienfeld des sekundaren MFP. 

Das sekundare MFP unterbricht den aktuellen Vorgang sofort, und Sie werden in einem 
Popup-Menii im Hauptfenster des sekundaren MFP gefragt, ob Sie den Vorgang fortsetzen oder 
beenden mochten. Zu diesem Zeitpunkt wird der Tandem-Modus nicht deaktiviert. 



Hinweis Wenn die vorriibergehende Unterbrechung im sekundaren MFP langer dauert, wird der Zuordnungswied- 

erherstellungsmodus aktiviert, wodurch das primare MFP die restlichen Kopien verarbeiten kann. 

2 Beriihren Sie weiter, um fortzufahren, oder beenden, um alle an das sekundare MFP gesendeten 
Daten zu loschen und den Tandem-Modus zu deaktivieren. 

Das primare MFP iibernimmt die restlichen Kopien und schlieBt den Job ab. 



Hinweis Nachdem der Zuordnungswiederherstellungsmodus aktiviert wurde und das primare MFP bereits die 

verbleibenden Kopien verarbeitet, kann das sekundare MFP den Tandem-Druckjob nicht fortsetzen, selbst 
wenn Sie weiter im Popup-Menii beriihren. 
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Fehlerbehebung 

Kopieren im Zuordnungswiederherstellungsmodus 

Der Zuordnungswiederherstellungsmodus ermoglicht Ihnen, den Kopierjob selbstdann abzuschlieRen, 
wenn Probleme, wie z.B. ein Papierstau, im primaren oder sekundaren MFP auftreten. In diesem Fall 
beendet das fehlerfreie MFP den Job. 

Das MFP ist standardmaBig so eingestellt, dass diese Funktion aktiviert wird. Wenden Sie sich an den 
Kundendienst, wenn Sie diese Funktion deaktivieren mbchten. 

Bei Papierstaus, SC-Codefehlern (E-Codefehler, F-Codefehler) oder Fehlern bzgl. nicht 
herausgenommenem Papier im primaren oder sekundaren MFP 

• Das fehlerfreie MFP verarbeitet die restlichen Kopien und schlieGt den Job ab. 

• Nachdem der Job abgeschlossen ist, fuhren Sie die entsprechenden MaBnahmen zur 
Fehlerbehebung aus, um das Problem zu losen. 

Bei Speicheruberlauf im primaren oder sekundaren MFP 

• Auf dem primaren MFP wird der Scanjob sofort gestoppt und auf beiden MFPs wird der 
Tandem-Kopierjob angehalten. Zu diesem Zeitpunkt wird der Tandem-Modus nicht deaktiviert. 

• Das sekundare MFP startet den Tandem-Kopierjob, wenn der Speicher nach dem Kopieren einiger 
der gespeicherten Jobs wieder zur Verfiigung steht. In diesem Fall wird der Zuordnungswieder- 
herstellungsmodus eingesetzt, um den Tandem-Druckjob auf dem primaren MFP fortzusetzen, bis 
das sekundare MFP fur den Job zur Verfiigung steht. 

Wenn der Speicher des sekundaren MFP jedoch trotz der verstrichenen Zeit nicht zur Verfiigung 
steht, wird der Tandem-Modus auf dem sekundaren MFP deaktiviert und der Zuordnungswieder- 
herstellungsmodus eingesetzt, um den Job auf dem primaren MFP abzuschlieBen. 

Bei Ausschalten des primaren oder sekundaren MFP 

• Der Tandem-Modus wird in jedem Fall automatisch deaktiviert. Starten Sie den Vorgang erneut, 
beginnend mit dem ersten Schritt. 
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Einstellen eines gespeicherten Jobs 



1 Beruhren Sie neuer job, um das Einstellungsfenster fur gespeicherte Jobs anzuzeigen, wahrend 
ein aktueller Job verarbeitet wird. 

2 Wahlen Sie die gewunschten Kopiereinstellungen fur den gespeicherten Job aus. Warten Sie, falls 
erforderlich, bis das Scannen des aktuellen Jobs abgeschlossen ist. 

3 Legen Sie die Vorlage(n) des gespeicherten Jobs mit der Druckseite nach oben in das Fach des 
automatischen Vorlageneinzugs oder mit der Schrift nach unten auf das Vorlagenglas. 

4 Drucken Sie START, um die Vorlagen des gespeicherten Jobs zu scannen. 

Wenn das Scannen des gespeicherten Jobs abgeschlossen ist, wird das Hauptfenster fur den 
aktuellen Druckjob wieder angezeigt. Das Kopieren des gespeicherten Jobs beginnt, wenn der 
aktuelle Job abgeschlossen ist. 

Speichern der vom Vorlagenglas gescannten Vorlagen 

1 Legen Sie die Vorlage auf das Vorlagenglas. 

2 Stellen Sie die gewunschten Kopiereinstellungen ein, und wahlen Sie den Duplexmodus 
U1 oder 1^2. 

3 Beruhren Sie speichern im Hauptfenster, um den Speichermodus hervorzuheben. 

4 Driicken Sie START, um das Vorlagenbild zu scannen und im Speicher abzulegen. 
Wiederholen Sie die Schritte 1 und 4, bis alle Vorlagen gescannt wurden. 

5 Beruhren Sie speichern, um den Speichermodus zu beenden. 

6 Geben Sie die Anzahl ein. 

7 Drucken Sie START, um den Kopiervorgang zu starten. 

Speichern der vom Vorlageneinzug gescannten Vorlagen 

1 Beruhren Sie speichern im Hauptfenster, um den Speichermodus hervorzuheben. 

2 Wahlen Sie die gewunschten Kopiereinstellungen. 

3 Legen Sie nicht mehr als 100 Vorlagen gleichzeitig in das Fach des Vorlageneinzugs. 

4 Geben Sie die Anzahl ein. 

5 Drucken Sie START, um die Vorlagen zu scannen. 

Wiederholen Sie die Schritte 3 und 5, bis alle Vorlagen gescannt wurden. 

6 Beruhren Sie speichern, um den Speichermodus zu beenden. 

7 Drucken Sie START, um den Kopiervorgang zu starten. 

Hinweis Die Seitenzahlen neben jedem Kurzbefehl beziehen sich auf die Seiten in diesem Handbuch, auf denen 

Sie detailliertere Informationen finden. 

Wenn Sie den Glasspeichermodus oder den Speichermodus des automatischen Vorlageneinzugs 
zusammen mit anderen Funktionen verwenden, lesen Sie die Einzelheiten unter „Glasspeichermodus" 
auf Seite 69. 
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Heften und Falzen sowie Falzen 

1 SchlieBen Sie die Abdeckung des automatischen Vorlageneinzugs, und drucken Sie RESET, um 
das MFP zurCickzusetzen. 

2 Beruhren Sie optionen, um das Menu „Finishermodus auswahlen" anzuzeigen. 

3 Beruhren Sie heften und falzen, um den Heft- und Falzmodus auszuwahlen, oder beruhren 
Sie falzen, um den Falzmodus auszuwahlen. 

4 Beruhren Sie ok, um das Hauptfenster anzuzeigen. 

5 Wahlen Sie zusatzliche Kopiereinstellungen aus. 

6 Geben Sie die Anzahl ein. 

7 Legen Sie die Vorlagen in das Fach des Vorlageneinzugs. 

8 Drucken Sie START. Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, drucken Sie RESET, um das MFP 
zurCickzusetzen. 

Gemischte Vorlage 

1 Beriihren Sie VORLAGEN, um das Menu Option zum Scannen von Vorlagen auswahlen 

anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie Gemischte Vorlage. 

3 Wahlen Sie zusatzliche Kopiereinstellungen aus. 

4 Beruhren Sie ok, um zum Hauptfenster zuriickzukehren. 

5 Beruhren Sie autom. in der Spalte papiertyp,, damit die ausgegebenen Formate immer dem 
Format der Vorlage entsprechen, oder beruhren Sie autom. in der Spalte skalieren, um alle 
Kopien in demselben Format auszugeben. 

6 Geben Sie die Anzahl ein. 

7 Legen Sie die gemischten Vorlagen mit der Druckseite nach oben in das Fach des Vorlageneinzugs. 
Verwenden Sie Ledger, Legal, Letter, 5,5 x 8,5/oder Legal, Letter-R und Letter. 

8 Drucken Sie START. Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, drucken Sie RESET, um das MFP 
zurCickzusetzen. 

ZwischerWDeckblatt 

1 BerCihren Sie ausgabe, um das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

2 BerCihren Sie zwisohen-/Deckblatt, um das Fenster „Zwischen-/Deckblatt" anzuzeigen. 

3 BerCihren Sie gegebenenfalls vorn Kopie oder vorn leer. Beruhren Sie gegebenenfalls 

Hinten Kopie Oder Hinten leer. 

4 BerCihren Sie gegebenenfalls zwischenbi . -Kopie oder Leeres zwisohenbiatt. 

Geben Sie die Seitennummer ein, an der das erste Zwischenblatt eingefiigt werden soil, und 
berCihren Sie anschlieGend einstellen. 

5 Wiederholen Sie Schritt 4 fur jedes Zwischen- oder Trennblatt, und berCihren Sie einstellen nach 
jedem Eintrag. 

6 Wahlen Sie das gewCinschte Zufuhrfach fur die Deck- und/oder Zwischenblatter aus. 

7 BerCihren Sie ok, um zum Ausgabeauswahlfenster zurCickzukehren. 

8 Wahlen Sie zusatzliche Kopiereinstellungen aus. 

9 BerCihren Sie ok, um zum Hauptfenster zuriickzukehren. 

10 Geben Sie die Anzahl ein. 

11 Legen Sie die Vorlagen mit der Druckseite nach oben in das Fach des Vorlageneinzugs. 

12 Drucken Sie START. Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, drCicken Sie RESET, um das MFP 
zurCickzusetzen. 
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Kapitel 



1 Beruhren Sie ausgabe, um das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie Kapitel, um das Fenster fiir die Kapitelseiteneinstellung anzuzeigen. Der Modus 
1 >2 ist dabei automatisch ausgewahlt. 

3 Geben Sie die Seitennummer des ersten Titelblatts uber das Tastenfeld ein, und beruhren Sie 
anschlieBend einstellen. 

4 Wiederholen Sie Schritt 3 fiir jedes zusatzliche Titelblatt, und beruhren Sie einstellen nach 
jedem Eintrag. 

5 Beruhren Sie ok, um zum Ausgabeauswahlfenster zuruckzukehren. 

6 Wahlen Sie zusatzliche Kopiereinstellungen aus. 

7 Beruhren Sie ok, um zum Hauptfenster zuruckzukehren. 

8 Geben Sie die Anzahl ein. 

9 Legen Sie die Vorlagen (maximal 100) mit der Druckseite nach oben in das Fach des automatischen 
Vorlageneinzugs. 

10 Drucken Sie START. Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, drucken Sie RESET, um das MFP 
zuruckzusetzen. 

Kombination: Kopieren von 2, 4 oder 8 Vorlagen auf ein Blatt 

1 Beruhren Sie ausgabe, um das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie Kombination, um das Auswahlfenster fur den Kombinationsmodus anzuzeigen. 

3 Beruhren Sie 2 in 1,4 in l oder 8 in l. 

4 Beruhren Sie ok, um zum Ausgabeauswahlfenster zuruckzukehren. 

5 Wahlen Sie zusatzliche Kopiereinstellungen aus. 

6 Beruhren Sie ok, um zum Hauptfenster zuruckzukehren, in dem die automatische Skalierung 
automatisch ausgewahlt wird. Sie konnen diese Einstellung andern. 

7 Wenn alle Einstellungen richtig sind, geben Sie die Anzahl ein. 

8 Legen Sie die Vorlage(n) mit der Druckseite nach oben in das Fach des Vorlageneinzugs. 

9 Drucken Sie START. Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, drucken Sie RESET, um das MFP 
zuruckzusetzen. 



Broschure 



1 Beruhren Sie ausgabe, um das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie Broschure, um das Auswahlfenster fiir den Broschurenmodus anzuzeigen. 

3 Beruhren Sie Kein Deckblatt, Kopiertes Deckblatt Oder Leeres Deokblatt. 

4 Wahlen Sie gegebenenfalls das Zufuhrfach fur das Deckblatt und den Bindungsmodus. 

5 Beruhren Sie ok, um zum Ausgabeauswahlfenster zuruckzukehren. 

6 Wahlen Sie zusatzliche Kopiereinstellungen aus, oder beruhren Sie ok, um zum Hauptfenster 
zuruckzukehren. 

7 Beruhren Sie den Duplexmodus i>2 oder 2>2. Um die standardmaBige automatische Skalierung 
zu deaktivieren, wahlen Sie das GroBenverhaltnis und das Kopierformat. 

8 Beruhren Sie optionen, um falzen oder heften und falzen auszuwahlen, sofern der 
Multifunktions-Finisher installiert ist. 

9 Beruhren Sie ok, um das Hauptfenster wieder herzustellen, und geben Sie anschlieBend die 
Anzahl ein. 



162 Kurzbefehle 



DEWW 



10 Legen Sie Letter- Vorlagen mit der Druckseite nach oben im Hochformat in das Fach des 
Vorlageneinzugs ein. 

11 Driicken Sie START. Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, driicken Sie RESET, um das MFP 
zuruckzusetzen. 



Folienzwischenblatt 



1 Legen Sie das Kopierpapier mit demselben Format wie die Transparentfolien in ein normales Fach. 

2 Legen Sie jeweils nur eine Transparentfolie in Fach 1 . 

3 Beruhren Sie ausgabe, um das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

4 Beruhren Sie Folienzwischenblatt, um das Fenster „Folienzwischenblatt" anzuzeigen. 

5 Beruhren Sie Leeres Zwischenblatt Oder Kopie als Zwischenblatt, 

6 Beruhren Sie ok, um zum Ausgabeauswahlfenster zuriickzukehren. 

7 Wahlen Sie zusatzliche Einstellungen aus. 

8 Beruhren Sie ok, um zum Hauptfenster zuriickzukehren, in dem die erforderliche Anzahl von 1 
automatisch ausgewahlt wird. 

9 Legen Sie die Vorlage mit der Druckseite nach oben in das Fach des Vorlageneinzugs oder mit der 
Schrift nach unten auf das Vorlagenglas. 

10 Driicken Sie START. Wenn das Kopieren abgeschlossen ist, driicken Sie RESET, um das MFP 
zuruckzusetzen. 



Zwischenbild 



1 Notieren Sie die Seitenzahlen, an denen die vom Vorlagenglas gescannten Bilder eingefiigt werden 
sollen. 

2 Beruhren Sie ausgabe, um das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

3 Beruhren Sie zwischenbild, um das Einstellungsfenster fiir die Zwischenbildnummerierung 
anzuzeigen. 

4 Geben Sie maximal 30 Seitenzahlen ein, und beruhren Sie einstellen nach jedem Eintrag. 

5 Nachdem alle Seitenzahlen eingegeben wurden, beriihren Sie ok, um das Ausgabeauswahlfenster 
wieder anzuzeigen. 

6 Wahlen Sie zusatzliche Kopiereinstellungen aus, oder beriihren Sie ok, um zum Hauptfenster 
zuriickzukehren. Der Speichermodus wird automatisch ausgewahlt. 

7 Um das Scannen zu starten, legen Sie die normalen Vorlagen mit der Schriftseite nach oben in das 
Fach des Vorlageneinzugs, und driicken anschlieBend START. 

8 Nachdem die Vorlagen aus dem Fach des Vorlageneinzugs gescannt wurden, geben Sie die Menge 
fiir den Job ein. 

9 Legen Sie jeweils nur eine Vorlage auf das Vorlagenglas in aufsteigender Reihenfolge der 
Seitenzahlen, z.B. 1-n. 

Bei den Vorlagen auf dem Vorlagenglas kann es sich um iiberklebte Vorlagen, Diagramme, Fotos 
und Zeitungsartikel oder um Dokumente handeln, die nicht dem Standardformat entsprechen. 

10 Driicken Sie nacheinander START, um jede Vorlage vom Vorlagenglas zu scannen. 

11 Beriihren Sie speichern, um den Speichermodus zu beenden. 

12 Driicken Sie START, um die vom Vorlagenglas gescannten Bilder mit den normalen, vom 
automatischen Vorlageneinzug gescannten Bildern zu kombinieren. Wenn der Kopiervorgang 
abgeschlossen ist, driicken Sie RESET, um das MFP zuriickzusetzen. 
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Buchkopie 



1 Legen Sie Blatter des Formats Letter in ein normales Fach oder in Fach 1 . 

2 Beruhren Sie ausgabe, um das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

3 Beruhren Sie Buchkopie, um das Fenster „Buchkopie" anzuzeigen, in dem Autom. Layout und 
Leerbereich loschen ausgewahlt sind. 

4 Beruhren Sie gegebenenfalls Gegeniiberliegende Seiten, Vorderes Deckblatt + 
gegeniiberl. Seiten Oder Vord . /hint . Deckblatt + gegeniiberl. Seiten. 

Um den Bindungsmodus zu andern, beruhren Sie Bindungsseite der offenen Seite 
umkehren. 

5 Beruhren Sie ok, um zum Ausgabeauswahlfenster zuriickzukehren. 

6 Wahlen Sie zusatzliche Kopiereinstellungen aus. 

7 Beruhren Sie ok, um zum Hauptfenster zuruckzukehren, in dem der Speichermodus automatisch 
ausgewahlt wird. 

8 Beruhren Sie den Duplexmodus i>i oder ]>2, und geben Sie die Anzahl ein. 

9 Legen Sie das aufgeschlagene Buch in die rechte hintere Ecke des Vorlagenglases. 

10 Richten Sie die Kanten des Buchs mit der rechten Messfuhrung aus, und drCicken Sie anschlieBend 
START, um das Scannen zu starten. 

11 Wiederholen Sie die Schritte 9 bis 10, um die nachfolgenden Seiten des Buchs zu kopieren, und 
drCicken Sie START, um jede Seite zu scannen. 

12 Beruhren Sie speichern, um den Speichermodus zu beenden. 

13 DrCicken Sie START. Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, drCicken Sie RESET, um das MFP 
zurCickzusetzen. 

Job programmieren 

1 BerCihren Sie ausgabe, um das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

2 BerCihren Sie Job programm., um mehrere Vorlagensatze mit verschiedenen Einstellungen 
(sogenannte Jobs) zu scannen und anschlieBend als vollstandigen Satz auszugeben. 

3 Wahlen Sie zusatzliche Kopiereinstellungen fur den ersten Job aus. 

4 BerCihren Sie ok, um zum Hauptfenster zuruckzukehren, in dem der Speichermodus automatisch 
ausgewahlt wird. 

5 Legen Sie die Vorlage(n) mit der Druckseite nach oben in das Fach des Vorlageneinzugs oder mit 
der Druckseite nach unten auf das Vorlagenglas, wahlen Sie das gewCinschte Fach, und drCicken 
Sie anschlieBend START, um zu scannen. 

6 Wenn das Scannen fur den aktuellen Job abgeschlossen ist, wird das Popup-Menu angezeigt. 
Um die aktuellen Jobbilder zu speichern, drCicken Sie bestatigen. 

Um die Bilder zu loschen, drCicken Sie abbrechen. 

7 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6, bis alle Jobvorlagen gescannt wurden. 

8 Wahlen Sie den gewCinschten Ausgabemodus, und geben Sie die gewCinschte Anzahl ein. 

9 BerCihren Sie speichern, um den Speichermodus zu beenden. 

10 DrCicken Sie START. Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, drCicken Sie RESET, um das MFP 
zurCickzusetzen. 
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Leerbereich loschen 



1 Beruhren Sie ausgabe, um das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie Leerbereich loschen. 

3 Wahlen Sie zusatzliche Kopiereinstellungen aus. 

4 Beruhren Sie ok, um zum Hauptfenster zuriickzukehren. 

5 Geben Sie die Anzahl ein. 

6 Legen Sie die Vorlage mit der Druckseite nach unten auf das Vorlagenglas, und lassen Sie 
Dokumentabdeckung geoffnet. 

7 Driicken Sie START. Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, drucken Sie RESET, um das 
MFP zuriickzusetzen. 



Bild invertieren 



1 Beruhren Sie ausgabe, um das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie Bild invertieren, um vom Kopiermodus schwarz auf weiG zum Kopiermodus 
weiR auf schwarz zu wechseln. 

3 Wahlen Sie zusatzliche Kopiereinstellungen aus. 

4 Beruhren Sie ok, um zum Hauptfenster zuriickzukehren. 

5 Geben Sie die Anzahl ein. 

6 Legen Sie die Vorlage(n) mit der Druckseite nach oben in das Fach des Vorlageneinzugs oder 
mit der Schrift nach unten auf das Vorlagenglas. 

7 Drucken Sie START. Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, drucken Sie RESET, um das MFP 
zuriickzusetzen. 



Bild wiederholen 

1 Beruhren Sie ausgabe, um das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie wiederholen, um das Auswahlfenster fur den Wiederholungsmodus anzuzeigen. 

3 Beruhren Sie vertikai/Horizontai, um den Modus auszuwahlen, und geben Sie anschlieBend 
die vertikale und horizontale Breite des Scanbereichs mit den Pfeiltasten nach oben/unten an, oder 
beruhren Sie Breite f. Mehrf.bild iiber Tastenfeld eingeben, um ein Popup-Fenster 
anzuzeigen, in dem Sie einen Wert Giber das Tastenfeld der beriihrungsempfindlichen Anzeige 
eingeben. 

Beruhren Sie autom. , damit das MFP den gleichen Wiederholungsbereich entsprechend dem 
Format der Vorlage einstellen kann, die auf das Vorlagenglas gelegt und fur die die Option zum 
Loschen des Leerbereichs gewahlt wurde. 

Beruhren Sie 2 wiederholen, 4 wiederholen Oder 8 wiederholen, um die maximale Anzahl 
an Wiederholungen entsprechend dem Vorlagenformat zu ermoglichen. 

4 Beruhren Sie ok, um zum Ausgabeauswahlfenster zuruckzukehren. 

5 Wahlen Sie zusatzliche Kopiereinstellungen aus. 

6 Beruhren Sie ok, um zum Hauptfenster zuruckzukehren. 

7 Geben Sie die Anzahl ein. 

8 Legen Sie die Vorlage(n) mit der Druckseite nach unten auf das Vorlagenglas. 

Wenn Sie autom . oder 2/4/8 wiederholen gewahlt haben, lassen Sie die Dokumentabdeckung 
wahrend des Kopierens geoffnet. 

9 Drucken Sie START. Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, drucken Sie RESET, um das MFP 
zuruckzusetzen. 



DEWW 



Leerbereich loschen 165 



Rahmen-/Falzl6schung 



1 Beruhren Sie ausgabe, um das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie Rahmen-/Falzl6schung, um das Auswahlfenster „Rahmen-/Falzlbschung" 
auszuwahlen. 

3 Beruhren Sie Rahmenloschung (alle Seiten) Oder Rahmenloschung (jede Seite) , 
und geben Sie anschlieBend einen Wert ein, oder verwenden Sie die Standardeinstellung. 

4 Beruhren Sie Faizioschung, und geben Sie anschlieBend einen Wert ein, oder verwenden 
Sie die Standardeinstellung. 

5 Beruhren Sie ok, um die Einstellung abzuschlieBen und zum Ausgabeauswahlfenster 
zuruckzukehren. 

6 Wahlen Sie zusatzliche Kopiereinstellungen aus, oder beruhren Sie ok, um zum Hauptfenster 
zuruckzukehren. 

7 Wahlen Sie das Kopierformat aus, und geben Sie die Anzahl ein. 

8 Legen Sie die Vorlage(n) mit der Druckseite nach oben in das Fach des Vorlageneinzugs oder 
mit der Schrift nach unten auf das Vorlagenglas. 

9 Drucken Sie START. Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, drucken Sie RESET, um das MFP 
zuruckzusetzen. 

Autom. Layout 

1 Beruhren Sie ausgabe, um das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie Autom. Layout, um das Vorlagenbild auf das Kopierpapier zu zentrieren. 

3 Wahlen Sie zusatzliche Kopiereinstellungen aus, oder beruhren Sie ok, um zum Hauptfenster 
zuruckzukehren. 

4 Wahlen Sie das Kopierformat aus, und geben Sie die Anzahl ein. 

5 Legen Sie die Vorlage mit der Druckseite nach oben in das Fach des Vorlageneinzugs oder mit 
der Schrift nach unten auf das Vorlagenglas, und achten Sie darauf, die Vorlage nicht schrag 
auszurichten. Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, darf die Dokumentabdeckung nicht 
geschlossen werden. 

6 Drucken Sie START. Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, drucken Sie RESET, um das MFP 
zuruckzusetzen. 

Vollbildbereich 

1 Beruhren Sie ausgabe, um das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie vollbildbereich, wenn das kopierte Bild das gesamte Blatt, bis zu denKanten des 
Papiers, ausfullen soil. 

3 Wahlen Sie zusatzliche Kopiereinstellungen aus, oder beruhren Sie ok, um zum Hauptfenster 
zuruckzukehren. 

4 Wahlen Sie das Kopierformat aus, und geben Sie die Anzahl ein. 

5 Legen Sie die Vorlage(n) mit der Druckseite nach oben in das Fach des Vorlageneinzugs oder mit 
der Schrift nach unten auf das Vorlagenglas. 

6 Drucken Sie START. Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, drucken Sie RESET, um das MFP 
zuruckzusetzen. 
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Bildverschiebung/Verkleinern und verschieben 



1 Wahlen Sie einen Duplexmodus (1 M , 1 >2, 2M , 2>2) und ein Kopierformat im Hauptfenster aus. 

2 Beruhren Sie ausgabe, um das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

3 Beruhren Sie Bildverschiebung, um das Auswahlfenster „Bildverschiebung" anzuzeigen. 

4 Beruhren Sie Bildverschiebung (Oder Verkleinern und verschieben, wenn ein Bildverlust 
wahrscheinlich ist). 

5 Beruhren Sie vorn, hinten oder beide seiten, um die Seite(n) anzugeben, auf der die 
Verschiebung stattfinden soil. 

Wenn der Modus Broschiire oder 2 wiederhoien ausgewahlt wurde, steht die Einstellung 
„Seitenber." zur Verfiigung. 

6 Beruhren Sie nach oben, nach unten, nach rechts oder nach links, um die 
Verschiebeausrichtung anzugeben. 

7 Geben Sie die Verschiebung iiber das Tastenfeld der beruhrungsempfindlichen Anzeige von 
0-250 mm ein. 

8 Beruhren Sie ok, um zum Ausgabeauswahlfenster zuruckzukehren. 

9 Wahlen Sie zusatzliche Kopiereinstellungen aus, oder beruhren Sie ok, um zum Hauptfenster 
zuruckzukehren. 

10 Geben Sie die Anzahl ein. 

11 Legen Sie die Vorlage(n) mit der Druckseite nach oben in das Fach des Vorlageneinzugs oder mit 
der Schrift nach unten auf das Vorlagenglas. 

12 Driicken Sie START. Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, drucken Sie RESET, um das MFP 
zuruckzusetzen. 

Stempel/Overlay 

1 Beruhren Sie ausgabe, um das Ausgabeauswahlfenster anzuzeigen. 

2 Beruhren Sie Stempel/Overlay, um das Auswahlfenster „Stempel/Overlay" anzuzeigen. 

3 Beruhren Sie den gewiinschten Stempel (stempel, nummerierung einst . , seiten- 

NUMMERIERUNG, DATUM/ UHRZE IT, WASSERZEICHEN Und WASSERZEICHENNUMMERIERUNG), Um 

das darauffolgende Fenster anzuzeigen. 

Sie konnen in jedem Fenster das gewunschte Stempelformat des ausgewahlten Stempels angeben. 

4 Geben Sie die gewunschte Position, das Format usw. entsprechend den Optionen in jedem Fenster 
an, und beruhren Sie anschlieBend ok, um zum Auswahlfenster „Stempel/Overlay" zuruckzukehren. 

Die Overlay-Funktion wird ausgewahlt, wenn Sie overlay beruhren. 

5 Beruhren Sie ok, um zum Ausgabeauswahlfenster zuruckzukehren. 

6 Wahlen Sie zusatzliche Kopiereinstellungen aus, oder beruhren Sie ok, um zum Hauptfenster 
zuruckzukehren. 

7 Wenn overlay ausgewahlt wurde, wird der Speichermodus automatisch ausgewahlt, und die 
Funktionen fiir automatische Papierwahl und automatische Skalierung werden deaktiviert. Legen 
Sie den gewiinschten Duplexmodus, den Kopierkontrast, den Linsenmodus und das Kopierformat 
fest, und geben Sie die Anzahl ein. 

8 Legen Sie die Vorlage(n) mit der Druckseite nach oben in das Fach des Vorlageneinzugs oder mit 
der Schrift nach unten auf das Vorlagenglas. 

Wenn overlay ausgewahlt wurde, fuhren Sie die folgenden Schritte zum Scannen aus. 

a Legen Sie die Overlay- Vorlage in das Fach des Vorlageneinzugs oder auf das Vorlagenglas, 
und drucken Sie anschlieBend START, um zu scannen. 
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b Das Overlay fur die zweite und folgenden Seiten wird beim Drucken ausgefuhrt. Legen Sie sie 
in das Fach des Vorlageneinzugs oder auf das Vorlagenglas, und drucken Sie anschlieBend 
START. 



Hinweis Legen Sie die Vorlagen gema(3 der regelma(3igen Seitennummerierung ein, und scannen Sie sie in dieser 

Reihenfolge. 

c Wenn das Scannen des Jobs beendet ist, beruhren Sie speichern, um die Hervorhebung zu 
entfernen und so den Speichermodus zu deaktivieren. 

9 Drucken Sie START. Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, drucken Sie RESET, um das MFP 
zurCickzusetzen. 



Einlegen von Papier 

Vom Benutzer einstellbare Facher des MFP: Fach 2 (500), Fach 3 
(500) und Fach 4 (1.500) 

1 Ziehen Sie das MFP-Fach heraus, und legen Sie anschlieBend das Papier mit der gewellten Seite 
nach oben in das Fach. 

Legen Sie das Format Ledger, Legal, Letter, Letter-R oder 5,5 x 8,5 (Hochformat) ein. 
Legen Sie das Papier nur bis zur roten Linie ein. 

2 Schieben Sie die griinen Hebel auf der Vorder- und Ruckseite an den Rand des Papierstapels. 

3 Nachdem das Papier ordnungsgemaB eingelegt wurde, schieben Sie das Fach wieder vollstandig 
in das MFP. 



HCI (Hochleistungs-Papierzufuhrung: Q3637A/Q3638A) 
Fach 5 (4.000) vom Kundendienst einstellbar 

1 Offnen Sie die obere HCI-Abdeckung (Abdeckung anheben). 

2 Drucken Sie die grune Papierladetaste auf der Vorderseite der HCI, um die Bodenplatte der HCI zu 
senken. 

3 Legen Sie das Papier mit der gewellten Seite nach unten in die HCI (siehe Hinweis). 

4 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis die Bodenplatte nicht weiter gesenkt werden kann. 
Legen Sie Papier nur bis zum Haken ein. 

5 Wenn der Papierstapel ordnungsgemaB eingelegt ist, schlieGen Sie die obere HCI-Abdeckung. 
Weitere Informationen zum Einlegen von Papier finden Sie unter „Einlegen von Papier" auf Seite 202. 

Hinweis Beim Einlegen von Registerblattern mussen die Register auf der hinteren Seite des Fachs (nicht auf der 

Vorderseite, wo sich die Taste fur das Einlegen des Papiers befindet) und nach rechts ausgerichtet werden. 
Sie durfen nicht auf der Scharnierseite der HCI-Abdeckung liegen. 



Nachfullen von Toner 



ACHTUNG! Bewahren Sie Toner fur Kinder unzuganglich auf. Wenn Tonerstaub aufgrund falscher Handhabung 
austritt, vermeiden Sie als VorsichtsmaGnahme die Inhalierung sowie Augen- oder Hautkontakt. 
Weitere Informationen zur Tonersicherheit finden Sie im Datenblatt zur Materialsicherheit. 
Ein Datenblatt zur Materialsicherheit fur professionelle Anwender finden Sie unter 

http://www.hp.com/go/msds. 
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Toner kann wahrend des laufenden Betriebs des MFP ausgetauscht werden. 

1 Offnen Sie die Tonerzugangsklappe, und Ziehen Sie den Hebel der Tonerbehalterhalterung 
nach vorne. 

2 Ziehen Sie die Halterung des Tonerbehalters heraus, und entfernen Sie den leeren Tonerbehalter. 

3 Schutteln Sie den neuen Tonerbehalter mehrmals, urn den Toner zu lockern, und entfernen Sie den 
Verschluss. 

4 Setzen Sie den neuen Tonerbehalter in die Halterung des Tonerbehalters ein. Richten Sie dabei den 
hinteren Bereich des Tonerbehalters mit der Halterung des Tonerbehalters aus. 

5 Schieben Sie den Hebel der Tonerbehalterhalterung nach hinten, und bringen Sie sie dadurch 
wieder an ihrem Platz an. 

6 SchlieBen Sie die Zugangsklappe des Toners. 

7 Entsorgen Sie leere Behalter entsprechend den ortlichen Bestimmungen. 

Um Probleme bei der MFP-Bildqualitat zu vermeiden, verwenden Sie einen Tonerbehalter mit der Nummer, die 
auf dem Etikett auf der Innenseite der Tonerzugangsklappe steht. 
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Hinweise fur den Hauptbenutzer 



Der Hauptbenutzer wurde in alien besonderen Hauptbenutzeriunktionen geschult, die dem allgemeinen 
Benutzer nicht zur Verfiigung stehen, wie z.B. Uberwachen der allgemeinen MFP-Aktivitat, MFP-Leistung, 
Service-lnformationen und Andern der MFP-Einstellungen sowie Steuern der Benutzeraktivitaten fur 
Abrechnungszwecke. 

Ein eindeutiges vierstelliges Hauptbenutzerkennwort wird normalerweise bei der Installation vom Kunden- 
dienst eingerichtet. Wenn der eindeutige Code nicht vom Kundendienst eingerichtet wird, zeigt das MFP 
das Eingabefenster „Hauptbenutzerkennwort" nicht an, wenn der Hauptbenutzermodus aufgerufen wird. 
Ein Hauptbenutzerkennwort ist nicht erforderlich. Der Hauptbenutzer muss einen vom Kundendienst 
eingerichteten achtstelligen Hauptcode fur die Kopieruberwachung eingeben, urn die Kopieruberwac- 
hungsfunktionen aufzurufen. AuBerdem muss der Hauptbenutzer einen vom Kundendienst eingerichteten 
vierstelligen Hauptcode fur den Wochentimer eingeben, urn auf die Wochentimerfunktionen zuzugreifen. 



Hinweis Urn die Sicherheit des Hauptbenutzermodus zu gewahrleisten, ist es empfehlenswert, ein eindeutiges 

Hauptbenutzerkennwort und einen Hauptbenutzer-Hauptcode fur die Kopieruberwachung sowie einen 
Hauptcode fur den Wochentimer einzurichten und diese in einer vertraulichen Datei aufzubewahren. 

• Im Hauptbenutzermodus steht keine Hilfe zur Verfugung. 



So rufen Sie den Hauptbenutzermodus auf 

1 Driicken Sie die Taste HILFE auf dem Bedienfeld, urn das Fenster „Hilfe" anzuzeigen. 



Hilfemod 


-*.-^F^ Vorl - Einzug l 
rr— v— tH TONER- fh £-__!! 


:RVI 


irrat| 


I J 

Fhiliremei?^~ 


■ UHTERSTUTZUHG 


LQCHEM R| 

HAUPTBENUTZER 
MODUS 


BpapiervorratI 

^API^^RM^ 
^^^lEmirORRATj 


jpAPIERVl 


prrat| 




TELEFON . 1 

0000000000000000 ®| 

FAX r=l I 
BEEHDEH 



2 BerCihren Sie hauptbenutzermodus im Fenster „Hilfe". 



Haup 


tbenutzerkennwort eingeben 






3j 

Jn 










IDGlI 

o i 

abbrechenJ 


OK 


1 



Das Fenster ..Hauptbenutzerkennwort eingeben" wird angezeigt, wenn das vierstellige 
Hauptbenutzerkennwort vom Kundendienst eingerichtet wurde. Andernfalls wird das 
Hauptbenutzermodusfenster angezeigt, ohne dass ein Kennwort erforderlich ist. 
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3 Wenn das Fenster „Hauptbenutzerkennwort eingeben" angezeigt wird, geben Sie das vierstellige 
Hauptbenutzerkennwort iiber das Tastenfeld auf der beruhrungsempfindlichen Anzeige ein. Beruhren 
Sie ok, um das Fenster „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen. Wenn das Hauptbenutzerkennwort 
ungultig ist, wenden Sie sich an den Kundendienst. 



Menu 'Hauptbenutzermodus' 

Eine der folgenden Optionen auswahlen 


jj Systemanfangseinstel lungen 


. . . .. ■ 


Pa p i er t y p/ Son der f or una t 




[J|[j 2 J Kop i er er a n f a n gs e i n s t e 1 1 u n gen E 




Bed i en f e 1 dkon t r a s t / Ta s t en t on 


Jj Benutzerei nstel lungen 




Hauptbenutzerdaten 


J \- bp i er u ber wa chungsfun kt i on 


P) 


Wochentinier 


_5j Jobs peic her sperren/loschen i 




Bedienfeldei nstel lungen 


a 


ZUROCK 



4 Um die Menus 1 1 bis 20 des Fensters „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen, beruhren Sie die untere 
Pfeiltaste. 

Um zu den Menus 1 bis 10 des Fensters „Hauptbenutzermodus" zuruckzukehren, beruhren Sie die 
obere Pfeiltaste. 



Menu 1 Hauptbenutzermodus 1 

Eine der folgenden Optionen ausuahlen 






1 | Ei nstel 1 . fur autorn. Fachwahl | 


f i 

IJ6J Linseneinstel lung Seite 2 


a£§l 1 2 J Bere i tschaf tsmodus-E i nste 11. 1 

I — K — - — | 


|[j_7J Finishereinstel lungen 


jjiijiji 1 3 J Speicherschalterei nstel lung 1 
■ — 


[ 18 J Einst. fur Festplattenverwalt. 1111 


■ 1 4 J Gerateverwaltungsl iste drucken 
jj ; J Ken n wor t e i n s t e 1 1 u n g 


IP^j Einst. fur Leerbereichloschung 






ZUROCK 



5 Nehmen Sie Anderungen im Fenster „Hauptbenutzermodus" vor. Anweisungen hierzu finden Sie 
auf den folgenden Seiten. Wenn ein ungiiltiges Kennwort eingegeben wird, geben Sie das gultige 
vierstellige Kennwort ein. 
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Ubersicht uber das Funktionsmenu 



Funktionsmenu 


Unterfunktionsmenu und Einstellungsoptionen 


1 Systemanfangseinstellungen 


1 Einstellung fur Datum/Uhrzeit, Aktuelle Uhrzeit, Uhrzeiteinstell., Sommerzeit ein/aus, 
Zeituntersohied 

2 Sprachauswahl: US-Englisch 

3 IP-Adresseneinstellung: IP-Addresse, Subnet-Maske, Gateway-Addresse, 
Verbindungsgeschw. 


2 Kopiereranfangseinstellungen 


Kopiemodus: ADF, 1M; 1>2;2M;2>2 

Dichte: Autom. Belichtung; manuell 

Linsenmodus: Autom. Skalieren, Verhaltnis 0,25-4,00 

Kopierformat: Automatische Papierwahl, Facher 2, 3, 4, Oder Fach 1 

Ausgabe: Ausgabe-Menu, Heften und Sortieren, Sortieren 

Funktion: Spezialvorlage, Drehung aus 


3 Benutzereinstellungen 


1 Benutzereinstellung Dichteebene 1 : Dunkler / Heller 1 6 Ebenen 

2 Benutzereinstellung Dichteebene 2: Dunkler / Heller 1 6 Ebenen 

3 Benutzereinstellung Linsenmodus: Ben.Def. 1 ; Ben.Def. 2; 
Ben.Def. 3 (Verhaltnis 0,25-4,00) 


4 Kopieruberwachungsfunktion 


1 Kopierfiberwachungsdaten bearb.: Andern, Hinzufugen, Ldschen, Zahler = 0 

2 Alle Zahler Kopieruber. zuruck: JA, NEIN 

3 Kopieruberwachungsfunktion: Kopieruberwachung ein, Kopieruberwachung aus, Sofort, 
Nach Job, Warnung 


5 Jobspeicher sperren/loschen 




6 Papiertyp/Sonderformat 


Papiertyp: Schwer, Leicht, Ben.def., Register, Etiketten, Normal, Recycling, Farbe, 
Raupapier, Briefpap., Karton, Gelocht, Vorgedruckt, Briefkopf 

Sonderformat: Standard, Standard (spezial), Ben.def., Breites Papier 


7 Bedienfeldkontrast/Tastenton 


Bedienfeldkontrast; Hintergrundbeleucht. Kontrast; Signaltonlautstarke 


8 Hauptbenutzerdaten 


Name, Hauptbenutzer-Telefonnummer 


9 Wochentimer 


1 Wochentimer ein/aus: ein, aus 

2 Timer-Einstellung: Ein; Aus 

3 Timer ein/aus: ein, aus 

4 AUS-Einst. f. Mittagsp.: Gultig; Ungultig 

5 Kennwort Timer-Unterbrechung: 4-stelliges Kennwort 


10 Bedienfeldeinstellungen 




1 1 Einstell. fur autom. Fachwahl 


Schalter fur Autom. Fachauswahl, Automatische Papierwahl: ein, aus 
Fachprioritat: Fach 2, Fach 3, Fach 4, Fach 5, Fach 1 


12 Bereitschaftsmodus-Einstell. 


Auto-Bereitsch.: 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240 
Autom. Ausschalten: — , 30, 60, 90, 120, 240 



174 Hauptbenutzermodus 



DEWW 



ruriKllUMbnicilu 


1 1 ntavf 1 1 n 1/tiAncmAnii 1 1 nri fine 1 1 1 inncAntiAnah 

unier lunKiiunsriienu una ciribiciiuny±>upuuimn 


13 Speicherschaltereinstellung 


1 Timer zurucksetzen 




P Fi inktinn Hpr Tacitp RF9FT 

L- 1 U 1 I r\ LI U 1 1 UCI laolc III 0 1 1 




3 Vorlageneffekt 




4 Inhcnpinh aiitnm ahnifpn f^OA 
i uuuc>|jcici i . du lci 1 1 . dui u ici i \o\j) 




5 Finishermodus ist vollautom. 




D Del Ollotilxcll U. naUpi^.ai llcl t> 




7 Hinausragend. Bereich Idschen 




8 Rahmenloschung/Vorlageneinzug 




J rAU LC 1 1 1 d LI jL 1 1 C 1 1 dC 1 1 VV 1 1 o C 1 




10 Aiitnm Paniprwahl (Cila^ 

IV/ r^UlCIII. I cljj I CI vv cl! 1 1 \Ulao| 




11 Aiitnm Paniprwphl fFin7im^ 




12 Autom. Skalierung (Glas) 




1 T Aiitnm Skalipn inn fFin7im^ 

i o / vu ici 1 1 . o r\di i ui u i i y \i — 1 1 1 £.uy y 




14 Paniprwflhl ninht aiitnm ■ Farhanciwahl 

i i ci yj\ ci vv cu ii iii^iii ciului 1 1 . . i dvi i d u o vv di 1 1 




1 S Fnrmatprkpnni inn ffnla*^ 

i \j i c i 1 1 1 did i\ci ii iui i y ^ i aoj 




1fi Fncmatorkonni inn /Fin7im\ 
id pui m idici t\tJi n iu i iy \diiz.uy^ 




1 "7 FnrmatorU-onni inn /f^lac\ /Hoin\ 
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1 8 Drehung 




1Q Rfmkcptyfi i nktinn im Hpftmnriiic 

1 <y 1 kULiiXOCLi. 1 U 1 1 r\ 1 IC 1 1 llll 1 1 C 1 1 1 1 ICC U o 
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24 Energiesparbildschirm 




PR Vprripnplunn fur Ta^tp START 

£_ c vci i icyciui iLj iui laoic o ini i i 




26 Funktion der Taste ABBRECHEN 




27 Autom. Wahl Broschurenkopie 




28 Kennwort fur Kopieriiberw. 




29 M. Pfeilt. (Bildversch.) and. 




30 Ausgaberichtung von 1 Blatt 




T1 Kn nip rinhi intprhrprhi inn 

O 1 1 \U[Jlvl JCkJU r 1 ICI Ul CCI iui iy 
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34 Speicherkopierfunktion 




OO Ocdl 1 U. nclaUoi. V ndcll dUUI. 




Tfi Spitpn7ahlnnc; and /Rrncmhnrp 




37 Timer z. Verhindern d. Drucks 




38 Funktion LESEZEICHEN 
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2 Benutzerverwaltungsliste 




3 Verwaltungsliste Kopieriiberw. 




4 Schriftartmusterliste 


15 Kennworteinstellung 


1 Hauptbenutzerkennwort eingeben 


16 Linseneinstellung Seite 2 


— , -0,1 Prozent, -0,2 Prozent, -0,3 Prozent 
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Funktionsmenu 


Unterfunktionsmenu und Einstellungsoptionen 


17 Finishereinstellungen 


1 Heft- und Falzstopp 

? Fal7<stnnn 

4 Lochereinstellungen 

5 Position fur Dreifachfalzung 

6 2-fach Heftungsabstand 


18 Einst. fur Festplattenverwalt. 


1 Kennwortliste/loschen 

? Snannp piiitnm I n^rhpn vnn .Inhc; 

3 Aktuelle Festplattenkapazitat 


19 Einst. fur Leerbereichloschung 


Autom., Schrag loschen; Viereck loschen 
Vorlagendichte, Dunkel+, Dunkel, Normal, Hell, Hell+ 



Systemanfangseinstellungen 1 

Legen Sie folgenden Anfangseinstellungen f u r das MFP test. 

• Einstellung fur Datum/Uhrzeit: Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit, Sommerzeit, Zeitunterschied 

• Sprachauswahl: im LCD verwendete Sprache (Englisch) 

• IP-Adresseneinstellung: IP-Adresse, auf die vom Computer zugegriffen wird 

• E-Mail-Ubertragungseinstellung: E-Mail-Adresse, an die MFP-Probleme Oder 
Verbrauchsmaterialanforderungen geleitet werden. 

Einstellung fur Datum/Uhrzeit 1 

Legen Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit, die Sommerzeit und auch den Zeitunterschied test. 

• Standardeinstellung: Sommerzeit aus 

1 Driicken Sie HILFE, urn das Fenster „Hilfe" anzuzeigen, und beriihren Sie anschlie(3end 

HAUPTBENUTZERMODUS. 

Geben Sie das vierstellige Hauptbenutzerkennwort ein, und beruhren Sie anschlie(3end ok, urn 
das Fenster „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen. Wenn ein ungultiges Kennwort eingegeben wird, 
geben Sie das gultige vierstellige Kennwort ein. 

2 Beruhren Sie l Systemanfangseinstellungen, urn das Menu „Systemanfangseinstellungen" 
anzuzeigen, und beruhren Sie anschlieBend l Einstellung fur Datum/uhrzeit, urn das 
Fenster fur die Datum- und Uhrzeiteinstellung anzuzeigen. 

3 Stellen Sie die Uhrzeit ein. 

Das MFP zeigt die Uhrzeit in der oberen Zeile, sortiert nach Datum, Monat, Jahr und Uhrzeit 
(im 24-Stunden-Format) an. In der unteren Zeile kann der hervorgehobene Abschnitt mithilfe 
des Tastenfelds im Fenster geandert werden. 

Beruhren Sie einstellen, urn jeweils die zu andernde Nummer hervorzuheben. 

4 Zur Aktivierung der Sommerzeitfunktion beruhren Sie Sommerzeit, urn sie hervorzuheben. Der 
aktuellen Uhrzeit wird eine Stunde hinzugefiigt. 

5 Die Einstellung .Zeitunterschied" gibt die Zeitunterschiedinformationen zu der Zeit an, zu der eine 
E-Mail eingeht. 

Urn diese Funktion zu aktivieren, fuhren Sie folgende Schritte aus. 

a Beruhren Sie Anderer Timerwert, urn das Einstellungsfenster fur den Zeitunterschied 
aufzurufen. 

b Beruhren Sie + -, urn „+" anzuzeigen, wenn die Ortszeit fruher als die Universalzeit ist, 
oder „-", wenn die Ortszeit spater ist. 

c Geben Sie den Zeitunterschied zwischen der Universalzeit und der Ortszeit uber das Tastenfeld 
im Fenster in den MFP-Einstellungsbereich ein, z.B. ,,-0600", wenn die Ortszeit 6 Stunden hinter 
der Universalzeit liegt. 

6 Beruhren Sie ok, urn die aktuelle Zeit durch die Uhrzeiteinstellung zu aktualisieren und zum Menu 
..Systemanfangseinstellungen" zurCickzukehren. 

7 Beruhren Sie ok, urn zum Menu ..Systemanfangseinstellungen" zurCickzukehren. 
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8 Beruhren Sie zuruck, um das Fenster „Hauptbenutzermodus" wieder anzuzeigen. 

9 Beruhren Sie zuruck, um zum Hauptfenster zuruckzukehren und zu kopieren. 

Sprachauswahl 2 

Wahlen Sie die im LCD verwendete Sprache (Englisch). 
• Standardeinstellung: US-Englisch 

1 Driicken Sie HILFE, um das Fenster „Hilfe" anzuzeigen, und beruhren Sie anschlieBend 

HAUPTBENUTZERMODUS. 

Geben Sie das vierstellige Hauptbenutzerkennwort ein, und beruhren Sie anschlieGend ok, um 
das Fenster „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen. Wenn ein ungultiges Kennwort eingegeben wird, 
geben Sie das gultige vierstellige Kennwort ein. 

2 Beruhren Sie l Systemanf angseinstellungen, um das Menu „Systemanfangseinstellungen" 
anzuzeigen, und beruhren Sie anschlieBend 2 Sprachauswahl, um das Fenster fiir die 
Sprachauswahl anzuzeigen. 

3 Wahlen Sie die gewunschte Einstellung fur Englisch. 

4 Beruhren Sie ok, um die Einstellung abzuschlieRen und zum Menu „Systemanfangseinstellungen" 
zuruckzukehren. 

5 Beruhren Sie zuruck, um das Fenster „Hauptbenutzermodus" wieder herzustellen. 

6 Beruhren Sie zuruck, um zum Hauptfenster zuruckzukehren und zu kopieren. 

Kopiereranfangseinstellungen 2 

Bei den Anfangseinstellungen handelt es sich um Einstellungen, die automatisch angezeigt werden, 
wenn das MFP eingeschaltet, der Timer zuruckgesetzt Oder wenn die Taste RESET gedruckt wird. Diese 
Einstellungen konnen vom Hauptbenutzer geandert werden. Anweisungen hierzu finden Sie in diesem 
Kapitel. 

Bei der Installation zeigt das Hauptfenster folgende Einstellungen an: 
Anfangseinstellung 



Kopiemodus 


1M 


Dichte 


Autom. Belichtung 


Linsenmodus 


1:1 


Kopieformat 


Automatische Papierwahl 


Ausgabemodus 


Sortieren mit Versatz 
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Ausgabemodus: Sortieren mit Versatz 

Wenn die Anfangseinstellungen vom Hauptbenutzer geandert werden, werden die neuen Anfangsein- 
stellungen angezeigt, sobald das MFP eingeschaltet, der Timer zuriickgesetzt oder die Taste RESET 
gedruckt wird. 

Die folgenden Anfangseinstellungen konnen vom Hauptbenutzer geandert werden: 



Kopiemodus 


ADF; 1M; \V2\ 2V2; 2M 


Dichte 


Autom. Belichtung; manuell 


Linsenmodus 


Autom. Skalieren, Verhaltnis 0,25-4,00 


Kopieformat 


Automatische Papierwahl: Facher 1 , 2, 3 oder 4 


Ausgabemodus 


Nicht sortieren, Sortieren, Gruppieren, Heften und Sortieren, 
Heften und Falzen, Falzen, 
Lochen, Dreifachfalzung, Deckblatt 


Spezialvorlage 


Vorl.-Ausrichtung, Text/Foto-Optimierungsmodus; Spezialvorlage, 
Formularvorlage 


Drehung 


aus 



Das Einstellen dieser Optionen wird auf den folgenden Seiten beschrieben. 



Hinweis Die am haufigsten verwendeten Einstellungen werden bei der Installation eingerichtet. Bevor 

Sie MFP-Einstellungen andern, mussen Sie iiber die moglichen weiterreichenden Auswirkungen bescheid 
wissen. 



1 Driicken Sie HILFE, urn das Fenster „Hilfe" anzuzeigen, und beruhren Sie anschlieGend 

HAUPTBENUTZERMODUS. 

Geben Sie das vierstellige Hauptbenutzerkennwort ein, und beruhren Sie anschlie(3end ok, urn 
das Fenster „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen. Wenn ein ungultiges Kennwort eingegeben wird, 
geben Sie das gultige vierstellige Kennwort ein. 

2 Beruhren Sie 2 Kopiereranf angseinstellungen , urn das Fenster fur die Anfangseinstellungen 
des MFP anzuzeigen. 

3 Wahlen Sie Optionen fur jeden Modus als Anfangseinstellungen aus. 
Beruhren Sie adf, urn diese Option auszuwahlen oder abzuwahlen. 



Hinweis Das MFP stellt die oben angegebenen Anfangseinstellungen wieder her, es sei denn, die 

Speicherschalternummer 4 Jobspeich . autom. abrufen (30) wurde mit der registrierten 
Jobspeichernummer 30 aktiviert. 

4 Beruhren Sie ok, urn die Einstellung abzuschliel3en und zum Fenster „Hauptbenutzermodus" 
zuruckzukehren. 

5 Beruhren Sie zuruck, urn zum Hauptfenster zuruckzukehren und zu kopieren. 
Benutzereinstellungen 3 

Stellen Sie 2 vom Benutzer einstellbare Dichteebenen und 3 BENUTZERDEFINIERTE 
VergroBerungen ein. 

Benutzereinstellung 1 Dichteebene 1 

Geben Sie Kopiermuster von 16 Dichteebenen von hell bis normal oder normal bis dunkel aus, wahlen 
Sie anschlieBend die gewunschte Belichtung, und programmieren Sie dies als BENUTZER 1 . 
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Die programmierte Kopierdichte kann abgerufen werden, indem Sie BENUTZER 1 im Hauptfenster 
wahlen. 

1 Driicken Sie HILFE, um das Fenster „Hilfe" anzuzeigen, und beriihren Sie anschlie(3end 

HAUPTBENUTZERMODUS. 

Geben Sie das vierstellige Hauptbenutzerkennwort ein, und beruhren Sie anschlie(3end ok, um 
das Fenster „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen. Wenn ein ungultiges Kennwort eingegeben wird, 
geben Sie das gultige vierstellige Kennwort ein. 

2 Beruhren Sie 3 Benutzereinstellungen, um das Menu „Benutzereinstellungen" anzuzeigen, 
und beruhren Sie anschlieBend l Einsteiiung fur Kontrast l, um das Fenster fur die 
Benutzereinstellung der Dichteebene 1 anzuzeigen. 

3 Legen Sie die Vorlage auf das Vorlagenglas oder in das Fach des Vorlageneinzugs. 

4 Beruhren Sie Dunkier oder Heller, um die zu programmierende Dichteebene auszuwahlen. 

5 Beruhren Sie Nummerl l-4,Nummer2 5-8,Nummer3 9-12, Nummer4 13-16 Oder 
Kontrast l, und driicken Sie anschlieBend START. Ein Blatt mit einem Dichteebenenmuster 
wird ausgegeben. 

6 Wahlen Sie die gewunschte Belichtung vom Musterblatt, und geben Sie anschlieBend die Nummer 
der Dichteebene uber das Tastenfeld der beriihrungsempfindlichen Anzeige ein. 

7 Beruhren Sie ok, um die Einsteiiung abzuschlie(3en und zum Menu „Benutzereinstellungen" 
zuruckzukehren. 

8 Beruhren Sie zuruck, um das Fenster „Hauptbenutzermodus" wieder anzuzeigen. 

9 Beruhren Sie zuruck, um zum Hauptfenster zuruckzukehren und zu kopieren. 
Benutzereinstellung 2 Dichteebene 2 

Geben Sie Kopiermuster von 16 Dichteebenen von hell bis normal oder normal bis dunkel aus, wahlen 
Sie anschlieBend die gewunschte Belichtung, und programmieren Sie dies als BENUTZER 2. 

Die programmierte Kopierdichte kann abgerufen werden, indem Sie BENUTZER 2 im Hauptfenster 
wahlen. 

1 Driicken Sie HILFE, um das Fenster „Hilfe" anzuzeigen, und beruhren Sie anschlieBend 

HAUPTBENUTZERMODUS. 

Geben Sie das vierstellige Hauptbenutzerkennwort ein, und beruhren Sie anschlieBend ok, um 
das Fenster „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen. Wenn ein ungultiges Kennwort eingegeben wird, 
geben Sie das gultige vierstellige Kennwort ein. 

2 Beruhren Sie 3 Benutzereinstellungen, um das Menu ..Benutzereinstellungen" anzuzeigen, 
und beruhren Sie anschlieBend 2 Einsteiiung fur Kontrast 2, um das Fenster fur die 
Benutzereinstellung der Dichteebene 2 anzuzeigen. 

3 Legen Sie die Vorlage auf das Vorlagenglas oder in das Fach des Vorlageneinzugs. 

4 Beruhren Sie Dunkier oder Heller, um die zu programmierende Dichteebene auszuwahlen. 

5 Beruhren Sie Nummerl l-4,Nummer2 5-8,Nummer3 9-12, Nummer4 13-16 Oder 
Kontrast ##, und driicken Sie anschlieBend START. Ein Blatt mit einem Dichteebenenmuster 
wird ausgegeben. 

6 Wahlen Sie die gewunschte Belichtung vom Musterblatt, und geben Sie anschlieBend die Nummer 
der Dichteebene uber das Tastenfeld der beriihrungsempfindlichen Anzeige ein. 

7 Beruhren Sie ok, um die Einsteiiung abzuschlieBen und zum Menu „Benutzereinstellungen" 
zuruckzukehren. 

8 Beruhren Sie zuruck, um das Fenster ..Hauptbenutzermodus" wieder anzuzeigen. 

9 Beruhren Sie zuruck, um zum Hauptfenster zuruckzukehren und zu kopieren. 
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Benutzereinstellung Linsenmodus 3 

Die voreingestellten und vom Benutzer eingestellten Faktoren im Hauptfenster werden fur das Verkleinern 
und VergroBern des Vorlagenbilds verwendet, um das Kopierpapierformat zu berucksichtigen. 

Normalerweise durfen Benutzer die drei benutzerdefinierten Einstellungen in der unteren Zeile im 
Fenster „Benutzereinstellung Linsenmodus" andern. Die voreingestellten Tasten in der oberen und 
mittleren Zeile konnen im 2-5 DIP SW-Modus fur spezielle Zweck programmiert werden, aber im 
Allgemeinen empfehlen wir, diese Einstellungen nicht zu andern. 

• Einstellungsoptionen: Ben.def. Oder Vorgabe 

• Standardeinstellung: Ben.def.1 : 4,00; Ben.def2: 2,00; Ben.def3: 0,50 

1 Driicken Sie HILFE, um das Fenster „Hilfe" anzuzeigen, und beruhren Sie anschlieGend 

HAUPTBENUTZERMODUS. 

Geben Sie das vierstellige Hauptbenutzerkennwort ein, und beruhren Sie anschlieRend ok, um 
das Fenster „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen. Wenn ein ungultiges Kennwort eingegeben wird, 
geben Sie das gultige vierstellige Kennwort ein. 

2 Beruhren Sie 3 Benutzereinstellungen, um das Menu „Benutzereinstellungen" anzuzeigen, 
und beruhren Sie anschlieRend 3 Einsteiiung fur skaiierung, um das Fenster fur die 
Einstellung des Faktors des Benutzerlinsenmodus anzuzeigen. 

3 Beruhren Sie die gewunschte benutzerdefinierte Einstellung, die Sie andern mochten, und geben 
Sie anschlieRend einen Faktor von 0,25-4,00 uber das Tastenfeld ein. 

Wenn ein Faktor kleiner als 0,25 eingegeben wird, wird 0,25 angezeigt. 

Wenn ein Faktor groBer als 4,00 eingegeben wird, wird 4,00 angezeigt. 

4 Beruhren Sie ok, um die Einstellung abzuschlie(3en und zum Menu „Benutzereinstellungen" 
zuruckzukehren. 

5 Beruhren Sie zuruck, um das Fenster „Hauptbenutzermodus" wieder anzuzeigen. 

6 Beruhren Sie zuruck, um zum Hauptfenster zuruckzukehren und zu kopieren. 

Kopieruberwachungsfunktion 4 

Diese Funktion kann nur vom Hauptbenutzer aufgerufen werden, nachdem er einen achtstelligen 
Hauptcode fiir die Kopieriiberwachung eingegeben hat. Mit der Kopieruberwachung konnen Sie alle 
Kopieraktivitaten uberwachen, indem Sie die Kennwortkonten fiir die Kopieruberwachung steuern. 

Mit dieser Funktion konnen Sie die MFP-Nutzung fur individuelle Benutzer und/oder Konten verfolgen 
sowie den MFP-Zugriff auf autorisierte Benutzer beschranken. Sie konnen ebenfalls die Kopieanzahl fur 
bestimmte Konten beschranken. Tragen Sie die Kennwortinformationen der Kopieruberwachung in das 
Kopieruberwachungsformular fur Hauptbenutzer am Ende dieses Kapitels ein. 

Die Kopieruberwachung speichert maximal 1000 Kopieruberwachungs-Kennworter. Jedes dieser 
Kennworter stellt ein separates Konto dar, das fur Abrechnungen und Aufzeichnungen verwendet 
werden kann. Die Anzahl der Benutzer, die einem Konto zugewiesen sind, hangen vom verwendeten 
Abrechnungssystem und von der Anzahl an Personen und Abteilungen ab, die das MFP verwenden. 
Wenn die Kopieruberwachung aktiviert ist, kann nur kopiert werden, nachdem ein gultiges 
Kopieruberwachungs-Kennwort eingegeben wurde. 

Die Kopieranzahl und das Kopierlimit fur jedes Konto konnen im Fenster visuell bestatigt werden. 
Wenn die Kopieruberwachung auf dem MFP aktiviert werden soil, wenden Sie sich an den Kundendienst. 
Folgende Einstellungen konnen fur die Kopieruberwachung vorgenommen werden: 
Kopieruberwachungsdaten bearb. 

• Andern oder kopieren Sie Kopieruberwachungsdaten, oder fugen Sie welche hinzu, und setzen Sie 
die Kopienanzahl des individuellen Kontos zuruck. 

Alle Zahler Kopieriiber. zuruck 

• Loschen Sie die Kopienanzahl fur alle Konten. 
Kopieruberwachungsfunktion 

• Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kopieruberwachungsfunktion, und legen Sie Einstellungen zum 
sofortigen Beenden, Beenden nach AbschlieGen eines Jobs oder Anzeigen einer Warnung, wenn 
das Kopierlimit erreicht wurde, test. 
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So rufen Sie den Kopieruberwachungsfunktions-Modus auf 



1 Driicken Sie HILFE, um das Fenster „Hilfe" anzuzeigen, und beriihren Sie anschlieRend 

HAUPTBENUTZERMODUS. 

Geben Sie das vierstellige Hauptbenutzerkennwort ein, und beruhren Sie anschlie(3end ok, um 
das Fenster „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen. Wenn ein ungultiges Kennwort eingegeben wird, 
geben Sie das gultige vierstellige Kennwort ein. 

Wenn das Hauptbenutzerkennwort ungiiltig ist, wenden Sie sich an den Kundendienst. 

2 Beruhren Sie 4 Kopieriiberwachungsfunktion. Das Fenster zur Eingabe des Hauptcodes fur 
die Kopieriiberwachung wird angezeigt, falls ein Code erforderlich ist. 

3 Geben Sie den achtstelligen Hauptcode fur die Kopieruberwachung Liber das Tastenfeld der 
beriihrungsempfindlichen Anzeige ein, und beruhren Sie anschlieGend ok, um das Menu der 
Kopieruberwachungsfunktion aufzurufen. Wenn ein ungultiger Hauptcode eingegeben wird, fahren 
Sie fort, indem Sie den gultigen achtstelligen Code eingeben. Der Hauptcode fur die Kopier- 
iiberwachung kann mithilfe der Speicherschaltereinstellung der Hauptbenutzerfunktion auf weniger 
als acht Stellen eingestellt werden. 

4 Wahlen Sie die gewiinschte Kopieruberwachungsfunktion, und nehmen Sie die erforderlichen 
Einstellungen vor. 

Um den Kopieruberwachungsmodus zu beenden, beruhren Sie zuruck im Menu der 
Kopieruberwachungsfunktion. 

5 Beruhren Sie zuruck im Fenster „Hauptbenutzermodus", um zum Hauptfenster zurCickzukehren. 

Kopieruberwachungsdaten bearb. 1 

Mit dieser Einstellung zeigen Sie die Liste der Kopienanzahl und des Kopierlimits fur jedes Konto an, 
um Kopieruberwachungsdaten zu andern, hinzuzufCigen oder zu loschen und die Kopienanzahl des 
individuellen Kontos zuruckzusetzen. 

• Kopieriiberwachungsnummer: Wird vom Hauptbenutzer festgelegt. 

• Kennwort fur KopierCiberw.: Eindeutiger achtstelliger, numerischer Code, der vom Hauptbenutzer fur 
Benutzer programmiert wird. 

• Ben. -Name: Maximal 8 Zeichen. 

• Hochstanzahl an Kopien: 0 bis 999.999 Kopien. 

1 Driicken Sie HILFE, um das Fenster „Hilfe" anzuzeigen, und beriihren Sie anschlieRend 

HAUPTBENUTZERMODUS. 

Geben Sie das vierstellige Hauptbenutzerkennwort ein, und beriihren Sie anschlieRend ok, um das 
Fenster „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen. Wenn ein ungultiges Kennwort eingegeben wird, 
geben Sie das gultige vierstellige Kennwort ein. 

2 Beruhren Sie 4 Kopieruberwachungsfunktion. Das Fenster zur Eingabe des Hauptcodes fur 
die Kopieruberwachung wird angezeigt, wenn ein Code erforderlich ist. 

3 Geben Sie den achtstelligen Hauptcode fur die Kopieriiberwachung ein, und beriihren Sie 
anschlieRend ok, um das Menu der Kopieriiberwachungsfunktion aufzurufen. Wenn ein ungultiger 
Hauptcode eingegeben wird, fahren Sie fort, indem Sie den gultigen achtstelligen Code eingeben. 

4 Beriihren Sie l Kopieruberwachungsdaten bearb . Das Fenster „Kopieriiberwachungsdaten 
bearb." wird angezeigt. 

Um Kopieruberwachungsdaten zu andern, hinzuzufiigen oder zu loschen und um die Kopienanzahl 
eines individuellen Kontos zuriickzusetzen, fiihren Sie jeweils die folgenden Schritte aus. 

So andern Sie Kopieruberwachungsdaten 

a Beruhren Sie die Taste ▲ oder T auf der rechten Seite der Liste, um die zu andernden 
Kopieruberwachungsdaten hervorzuheben, und beruhren Sie anschlieRend andern. 
Das Fenster „Kopieriiberwachungsdaten andern" wird angezeigt. 
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b BerCihren Sie die gewunschte Optionstaste, um sie hervorzuheben, und geben Sie anschlieBend 
neue Daten uber das Tastenfeld der beruhrungsempfindlichen Anzeige ein. 

Kennwort : maximal 8 Ziffern 

Es ist empfehlenswert eine Liste aller Kopieriiberwachungs-Kennworter und Kontonummern zu 
erstellen. 

Name : maximal 8 Ziffern 

Wenn ein ungiiltiger Benutzername eingegeben wird, fahren Sie fort, indem Sie den gultigen 
Namen eingeben. 

Max. : maximal 999.999 Kopien 

BerCihren Sie ok, um die Einstellung abzuschlieBen und zu priifen, ob dasselbe Kennwort oder derselbe 
Name bereits fur eine andere Kontonummer verwendet wird. 

Wenn ein Kennwort doppelt vorhanden ist 

Das Fenster „Doppeltes Kennwort" wird angezeigt. BerCihren Sie ja, um das neue Kennwort erneut 
einzugeben, oder beriihren Sie Nein, um ein doppeltes Kennwort zu erstellen. 

Hinweis Wenn ein doppeltes Kennwort erstellt wird, wird die Anzahl der Kopien nur fur das 

Kopieruberwachungs-Kennwort mit der kleinsten Anzahl gezahlt. Die Verwendung 
eines doppelten Kopieriiberwachungs-Kennworts ist nicht empfehlenswert. 

Wenn ein Name doppelt vorhanden ist 

Das Fenster „Doppelter Name" wird angezeigt. BerCihren Sie ok, um den neuen Namen erneut 
einzugeben. 

So fugen Sie Kopieriiberwachungsdaten hinzu 

a BerCihren Sie Hinzuf iigen im Fenster „KopierCiberwachungsdaten bearb.". Das Fenster zum 
Hinzuftigen der KopierCiberwachungsdaten wird angezeigt. 

b BerCihren Sie die gewunschte Optionstaste, um sie hervorzuheben, und geben Sie anschlieBend 
die Daten uber das Tastenfeld der beruhrungsempfindlichen Anzeige ein. 

Kennwort : maximal 8 Ziffern 

Es ist empfehlenswert, eine Liste aller Kopieriiberwachungs-Kennworter und Kontonummern 
zu erstellen. 

Name : maximal 8 Ziffern 

Wenn ein ungultiger Benutzername eingegeben wird, fahren Sie fort, indem Sie den gultigen 
Namen eingeben. 

Max. : maximal 999.999 Kopien 

BerCihren Sie ok, um die Einstellung abzuschlieBen und zu priifen, ob dasselbe Kennwort oder derselbe 
Name bereits fCir eine andere Kontonummer verwendet wird. 

Wenn ein Kennwort doppelt vorhanden ist 

Das Fenster „Doppeltes Kennwort" wird angezeigt. BerCihren Sie ja, um das neue Kennwort erneut 
einzugeben, oder bertihren Sie Nein, um ein doppeltes Kennwort zu erstellen. 

Hinweis Wenn ein doppeltes Kennwort erstellt wird, wird die Anzahl der Kopien nur fur das 

Kopieruberwachungs-Kennwort mit der kleinsten Anzahl gezahlt. Die Verwendung 
eines doppelten Kopieriiberwachungs-Kennworts ist nicht empfehlenswert. 

Wenn ein Name doppelt vorhanden ist 

Das Fenster „Doppelter Name" wird angezeigt. BerCihren Sie ok, um den neuen Namen erneut 
einzugeben. 

So loschen Sie Kopieriiberwachungsdaten 

a BerCihren Sie die Taste ▲ oder T auf der rechten Seite der Liste, um die zu loschenden 
KopierCiberwachungsdaten hervorzuheben, und bertihren Sie anschlieBend Loschen. 
Das Fenster zum Bestatigen des Loschvorgangs wird angezeigt. 

b BerCihren Sie ja zum Loschen oder nein zum Abbrechen. 
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So loschen Sie den Kopieruberwachungszahler 

a Beruhren Sie die Taste ▲ oder T auf der rechten Seite der Liste, um die gewiinschten 
Kopieruberwachungsdaten hervorzuheben, und beruhren Sie anschlieRend zahler = 0. 
Das Fenster zum Bestatigen des Zuriicksetzens wird angezeigt. 

b Beruhren Sie ja, um die Kopienanzahl der ausgewahlten Kopieruberwachungsdaten zu 
loschen, oder beruhren Sie nein, um abzubrechen. 

5 Beruhren Sie zuruck, im Fenster ..Kopieruberwachungsdaten bearb.", um zum Menu der 
Kopieruberwachung zuruckzukehren. Wenn weitere Anderungen an den Kopieriiberwachungs- 
einstellungen erforderlich sind, beruhren Sie die gewunschte Taste von 1-3. 

6 Beruhren Sie zuruck, um das Fenster „Hauptbenutzermodus" wieder anzuzeigen. 

7 Beruhren Sie zuruck, um zum Hauptfenster zuruckzukehren und zu kopieren. 

Alle Zahler Kopieriiber. zuruck 

Setzen Sie den Zahler fur alle Kopieriiberwachungskonten zuruck. 

1 Driicken Sie HILFE, um das Fenster „Hilfe" anzuzeigen, und beruhren Sie anschlieRend 

HAUPTBENUTZERMODUS. 

Geben Sie das vierstellige Hauptbenutzerkennwort ein, und beruhren Sie anschlieRend ok, um 
das Fenster „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen. Wenn ein ungultiges Kennwort eingegeben wird, 
geben Sie das gultige vierstellige Kennwort ein. 

2 Beruhren Sie 4 Kopieriiberwachungsfunktion. Das Fenster zur Eingabe des Hauptcodes fur 
die Kopieruberwachung wird angezeigt, falls ein Code erforderlich ist. 

3 Geben Sie den achtstelligen Hauptcode fur die Kopieruberwachung ein, und beruhren Sie 
anschlieRend ok, um das Menu der Kopieriiberwachungsfunktion aufzurufen. Wenn ein ungiiltiger 
Hauptcode eingegeben wird, fahren Sie fort, indem Sie den giiltigen achtstelligen Code eingeben. 

4 Beruhren Sie 2 Alle zahler Kopieriiber. zuruck. Das Fenster „Alle Zahler Kopieriiber. 
zuruck" wird angezeigt. 

5 Beruhren Sie ja, um alle Zahler auf Null zuriickzusetzen und zum Menu der Kopieruberwachungs- 
funktion zuruckzukehren, oder beruhren Sie nein zum Abbrechen. 

Wenn Sie zuruck beruhren, wird diese Funktion ebenfalls abgebrochen, und Sie kehren zum Menu 
der Kopieriiberwachungsfunktion zuruck. 

6 Wenn weitere Anderungen an den Kopieriiberwachungseinstellungen erforderlich sind, beruhren 
Sie die gewunschte Taste von 1 -3. 

7 Beruhren Sie zuruck, um das Fenster „Hauptbenutzermodus" wieder anzuzeigen. 

8 Beruhren Sie zuruck, um zum Hauptfenster zuruckzukehren und zu kopieren. 

Kopieriiberwachungsfunktion 3 

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie die Kopieruberwachung und wahlen aus, 
ob das MFP stoppt, wenn das Zahlerlimit erreicht wurde oder nachdem der aktuelle Kopierjob 
abgeschlossen wurde. 

1 Driicken Sie HILFE, um das Fenster „Hilfe" anzuzeigen, und beruhren Sie anschlieRend 

HAUPTBENUTZERMODUS. 

Geben Sie das vierstellige Hauptbenutzerkennwort ein, und beruhren Sie anschlieRend ok, um 
das Fenster „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen. Wenn ein ungultiges Kennwort eingegeben wird, 
geben Sie das gultige vierstellige Kennwort ein. 

2 Beruhren Sie 4 Kopieriiberwachungsfunktion. Das Fenster zur Eingabe des Hauptcodes fur 
die Kopieruberwachung wird angezeigt, falls ein Code erforderlich ist. 

3 Geben Sie den achtstelligen Hauptcode fur die Kopieruberwachung ein, und beruhren Sie 
anschlieRend ok, um das Menu der Kopieriiberwachungsfunktion aufzurufen. Wenn ein ungiiltiger 
Hauptcode eingegeben wird, fahren Sie fort, indem Sie den giiltigen achtstelligen Code eingeben. 

4 Beriihren Sie 3 Kopieriiberwachungsfunktion. Das Fenster ..Kopieriiberwachungsfunktion" 
wird angezeigt. 
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5 Beruhren Sie Kopieruberwachung ein, um die Kopieruberwachung zu aktivieren oder 
Kopieruberwachung aus, um die Kopieruberwachung zu deaktivieren. Die ausgewahlte 
Taste wird hervorgehoben. 

6 Beruhren Sie Sof ort, um das MFP beim Erreichen des Kopierlimits sofort zu stoppen. 

In diesem Fall werden die ausgewahlten Kopiereinstellungen fur den aktuellen Job geloscht. 
Um den Job mit demselben Benutzerkennwort fortzusetzen, andern Sie das Kopierlimit des 
Kennworts oder loschen den Kopienzahler. 

Beruhren Sie Nach Job, um das MFP beim Erreichen des Kopierlimits zu stoppen, nachdem 
der aktuelle Job abgeschlossen wurde. 

Beruhren Sie nur warnung, um eine Warnmeldung anzuzeigen, sobald das Kopierlimit 
erreicht wurde. 

Die ausgewahlte Taste wird hervorgehoben. 

7 Beruhren Sie ok, um die Einstellung abzuschlieBen und zum Menu der Kopieruberwachungsfunktion 
zuruckzukehren. Wenn weitere Anderungen an den Kopieriiberwachungseinstellungen erforderlich 
sind, beruhren Sie die gewCinschte Taste von 1-3. 

8 Beruhren Sie zuruck, um das Fenster „Hauptbenutzermodus" wieder anzuzeigen. 

9 Beruhren Sie zuruck, um zum Hauptfenster zurCickzukehren und zu kopieren. 

Jobspeicher sperren/loschen 5 

Mit dieser Funktion sperren/entsperren oder loschen Sie einen programmierten Job. Ein gesperrter Job 
wird durch ein Schlosssymbol im Fenster „Jobspeicher sperren/loschen" angezeigt. Die Einstellungen 
eines gesperrten Jobs konnen nicht geandert werden. 

• Einstellungsoptionen: Jobspeicher sperren, Jobspeicher entsperren, Jobspeicher loschen 

• Sperren/Loschen steht fur alle 30 gespeicherten Jobs zur Verfugung. 

• Eine leere Taste bedeutet, dass kein Job programmiert wurde. 

• **************** zeigt an, dass ein Job programmiert, jedoch nicht benannt wurde. 

1 Driicken Sie HILFE, um das Fenster „Hilfe" anzuzeigen, und beruhren Sie anschlieRend 

HAUPTBENUTZERMODUS. 

Geben Sie das vierstellige Hauptbenutzerkennwort ein, und beruhren Sie anschlieRend ok, um 
das Fenster „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen. Wenn ein ungultiges Kennwort eingegeben wird, 
geben Sie das gultige vierstellige Kennwort ein. 

2 Beruhren Sie 5 Jobspeicher sperren/loschen, um das Fenster Jobspeicher sperren/loschen" 
anzuzeigen. 

So sperren/entsperren Sie einen Jobspeicher 

a Beruhren Sie die Taste auf der linken Seite der gewunschten Jobnummer. Gehen Sie 
gegebenenfalls mit den Pfeiltasten zur gewunschten Jobnummer. 

b Das Schlosssymbol wird auf der beruhrten Taste angezeigt und bedeutet, dass der ausgewahlte 
Job gesperrt ist. Der zuvor gesperrte Job wird entsperrt, wenn Sie diese Taste auswahlen, und 
das Schlosssymbol auf der beruhrten Taste wird ausgeblendet. 

So loschen Sie einen Jobspeicher 

a Beruhren Sie die zu loschende Jobnummer. Gehen Sie gegebenenfalls mit den Pfeiltasten zur 
gewunschten Jobnummer. 

b Beruhren Sie loschen. Ausgewahlte Programme und der Name werden aus dem Jobspeicher 
geloscht. 

3 Beruhren Sie ok, um die Einstellung abzuschlieBen und zum Fenster „Hauptbenutzermodus" 
zuruckzukehren. 

4 Beruhren Sie zuruck, um zum Hauptfenster zuruckzukehren und zu kopieren. 
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Papiertyp/Sonderformat 6 

Mit dieser Funktion geben Sie einen bestimmten Papiertyp oder ein bestimmtes Papierformat fur jede 
Fachtaste im Hauptfenster an. Dies eignet sich besonders bei der regelmaBigen Verwendung von 
Sonderpapier und wird immer fiir ein bestimmtes Papierfach angewendet. 

1 Driicken Sie HILFE, urn das Fenster „Hilfe" anzuzeigen, und beriihren Sie anschlie(3end 

HAUPTBENUTZERMODUS. 

Geben Sie das vierstellige Hauptbenutzerkennwort ein, und beruhren Sie anschlie(3end ok, urn 
das Fenster „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen. Wenn ein ungultiges Kennwort eingegeben wird, 
geben Sie das gultige vierstellige Kennwort ein. 

2 Beruhren Sie 6 Papiertyp/Sonderformat, urn das Einstellungsfenster fur den Papiertyp 
anzuzeigen. 

So geben Sie den Papiertyp an 

a Beruhren Sie die gewunschte Papierfachtaste, urn sie hervorzuheben. 
b Wahlen Sie den Papiertyp mit den Pfeiltasten aus. 

c Rufen Sie das Menu 1 1 auf, und entfernen Sie das Fach aus der automatischen Auswahlliste, 
wenn das Format weder „ " noch normal ist. 

So geben Sie das Sonderformat an 

a Beruhren Sie Sonderf ormateinst . im Einstellungsfenster fur den Papiertyp, urn das Fenster 
„Sonderformateinst." anzuzeigen. 

b Beruhren Sie das gewunschte Papierfach, urn es hervorzuheben. 

c Beruhren Sie eine Papierformattaste, urn ein Papierformat fur das ausgewahlte Fach anzugeben. 

Wahlen Sie standard, damit das MFP das in das Fach eingelegte Papierformat 
automatisch erkennt und es auf der Fachtaste anzeigt. 

Wahlen Sie standard (spezial) , urn das Popup-Menu anzuzeigen, das verfugbare 
Papierformate enthalt. Wahlen Sie das gewunschte Format mithilfe der Pfeiltasten im 
Popup-Menu aus. 

Wahlen Sie Ben . def , urn das Popup-Menu anzuzeigen, indem Sie das Papierformat 
mithilfe der Pfeiltasten oder des Tastenfelds der beriihrungsempfindlichen Anzeige 
eingeben. 

Wahlen Sie Breites Papier, urn das Popup-Menu anzuzeigen, das das verfugbare 
breite Papier enthalt. Wahlen Sie das gewunschte breite Format mithilfe der Pfeiltasten 
im Popup-Menu aus. 

Beruhren Sie v-Kante oder H-Kante, urn die Startposition des Bildes auszuwahlen. 

Beruhren Sie anschlieBend zufuhrf ormat, urn das Popup-Menu anzuzeigen, indem Sie das 
Papierformat mithilfe der Pfeiltasten oder des Tastenfelds der beriihrungsempfindlichen Anzeige 
eingeben. 

3 Beruhren Sie ok im Einstellungsfenster fiir den Papiertyp oder im Fenster „Sonderformateinst.", 
urn die Einstellung abzuschlieBen und zum Fenster „Hauptbenutzermodus" zuruckzukehren. 

4 Beruhren Sie zuruck, urn zum Hauptfenster zuruckzukehren und zu kopieren. 
Bedienfeldkontrast/Tastenton 7 

Mit dieser Funktion stellen Sie die Helligkeit der beriihrungsempfindlichen Anzeige auf dem Bedienfeld 
sowie die Lautstarke der Beriihrungstasten ein. 

1 Driicken Sie HILFE, urn das Fenster „Hilfe" anzuzeigen, und beriihren Sie anschlieRend 

HAUPTBENUTZERMODUS. 

Geben Sie das vierstellige Hauptbenutzerkennwort ein, und beruhren Sie anschlieRend ok, urn 
das Fenster „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen. Wenn ein ungultiges Kennwort eingegeben wird, 
geben Sie das gultige vierstellige Kennwort ein. 

2 Beruhren Sie 7 Bedienfeldkontrast/Tastenton, urn das Fenster „Bedienfeldkontrast/ 
Tastenton" anzuzeigen. 
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3 Stellen Sie den Bedienfeldkontrast, den Hintergrundkontrast Oder die Lautstarke wunschgemaB ein. 

Beruhren Sie Dunkler, um den Bedienfeld- Oder Hintergrundkontrast dunkler einzustellen als die 
aktuelle Anzeige, oder beruhren Sie Heller, um den Bedienfeld- oder Hintergrundkontrast heller 
als die aktuelle Anzeige einzustellen. 

Beruhren Sie Niedrig oder Hooh, um die Lautstarke der Beruhrungstasten einzustellen. 

4 Beruhren Sie ok, um die Einstellung abzuschlieBen und zum Fenster „Hauptbenutzermodus" 
zuruckzukehren. 

5 Beruhren Sie zuruck, um zum Hauptfenster zuruckzukehren und zu kopieren. 



Hinweis Die Bedienfeldkontrastfunktion kann im Fenster „Hilfe" eingestellt werden, vorausgesetzt, dass die 

Funktionseinstellung vom Kundendienst aktiviert wurde. Wenn die Bedienfeld-Kontrasttaste gedruckt wird, 
wird das Fenster fur die Einstellung des Kontrasts angezeigt. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn 
Sie die Funktion nutzen mochten. 



Hauptbenutzerdaten 8 

Geben Sie in diesem Fenster den Namen und die Durchwahl des Hauptbenutzers ein, der im Hilfefenster 
angezeigt wird. Das Hilfefenster kann vom Hauptfenster aus aufgerufen werden. 

• Einstellungsoptionen: funfstellige Durchwahl des Hauptbenutzers, maximal 8 Zeichen fiir den Namen 
des Hauptbenutzers 

1 Driicken Sie HILFE, um das Fenster „Hilfe" anzuzeigen, und beruhren Sie anschlie(3end 

HAUPTBENUTZERMODUS. 

Geben Sie das vierstellige Hauptbenutzerkennwort ein, und beruhren Sie anschlie(3end ok, um 
das Fenster „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen. Wenn ein ungultiges Kennwort eingegeben wird, 
geben Sie das gultige vierstellige Kennwort ein. 

2 Beruhren Sie 8 Hauptbenutzerdaten, um das Fenster „Hauptbenutzerdaten" anzuzeigen. 

3 Beruhren Sie Name, um dies hervorzuheben, und geben Sie anschlieBend den Hauptbenutzernamen 
mit maximal acht Zeichen uber das Tastenfeld der beruhrungsempfindlichen Anzeige ein. 

4 Beruhren Sie Hauptbenutzer-Teief onnummer, um diese hervorzuheben, und geben Sie 
anschlieBend eine funfstellige Durchwahl uber das Tastenfeld der beruhrungsempfindlichen 
Anzeige ein. Wenn die Durchwahl weniger als funf Ziffern enthalt, verwenden Sie einen Bindestrich 
„-", um funf Stellen zu erhalten. Wenn Sie den Bindestrich am Anfang hinzufiigen, wird er im 
Hilfefenster als Leerzeichen angezeigt. 

5 Beruhren Sie ok, um die Einstellung abzuschlie(3en und zum Fenster „Hauptbenutzermodus" 
zuruckzukehren. 

6 Beruhren Sie zuruck, um zum Hauptfenster zuruckzukehren und zu kopieren. 
Wochentimer 9 

Diese Funktion kann nur vom Hauptbenutzer aufgerufen werden, nachdem er einen vierstelligen 
Hauptcode fiir den Wochentimer eingegeben hat. 

Der Wochentimer ist eine MFP-Verwaltungsfunktion, die die Stromzufuhr zum MFP taglich oder stundlich 
unterbricht und die speziell fur Mittagspausen, Wochenenden und Feiertage oder fur Zeiten, in denen das 
MFP nicht benbtigt wird, programmiert werden kann. 

AuGerdem konnen Sie die Timer-Unterbrechung aktivieren (mit oder ohne Kennworteingabe), um die 
temporare Benutzung des MFP in den Zeitraumen zu ermoglichen, in denen die Timer-Funktion die 
Stromzufuhr unterbricht. 

Erforderliche Bedingungen fiir den Wochentimer 

• das Netzkabel muss an eine Steckdose angeschlossen sein 

• der Netzschalter muss eingeschaltet sein 

• das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit mussen korrekt eingestellt sein 

Wenn der Wochentimer auf dem MFP aktiviert werden soil, wenden Sie sich an den Kundendienst. 
Folgende Einstellungen konnen fur den Wochentimer vorgenommen werden: 
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Wochentimer ein/aus 

• aktiviert und deaktiviert die Timer-Funktion 
Timer-Einstellung 

• Gibt die Uhrzeiten fiir jeden Tag in der Woche oder die gesamte Woche an, zu denen das MFP ein- 
und ausgeschaltet wird 

Timer ein/aus 

• Gibt die Arbeitstage fur Montags bis Sonntags und/oder individuell fur jeden Tag des angegebenen 
Monats fur das MFP uber den Timer an. 

AUS-Einst. f. Mittagsp. 

• Gibt das Mittagspausenintervall an, wahrend dessen das MFP aus- und eingeschaltet wird 
Kennwort Timer-Unterbrechung 

• benotigt eine Kennworteingabe fur die Deaktivierung des Timers und das Feststellen der 
Benutzungszeit 

Die Zeit wird im 24-Stunden-Format eingestellt, wobei 1 Uhr die erste Stunde nach Mitternacht und 24 Uhr 
Mitternacht ist. 06:00 Uhr beispielsweise steht fur 6 Uhr morgens, 18:00 Uhr fur 6 Uhr abends. 

Mit der Taste RESET andern Sie die Zahlen, die von der Beriihrungstaste einstellen festgelegt wurden. 
So rufen Sie den Wochentimer-Modus auf 

1 Driicken Sie HILFE, urn das Fenster „Hilfe" anzuzeigen, und beriihren Sie anschlie(3end 

HAUPTBENUTZERMODUS. 

Geben Sie das vierstellige Hauptbenutzerkennwort ein, und beruhren Sie anschlie(3end ok, urn 
das Fenster „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen. Wenn ein ungultiges Kennwort eingegeben wird, 
geben Sie das gultige vierstellige Kennwort ein. 

2 Beruhren Sie 9 wochentimer. 

Das Fenster zur Eingabe des Hauptcodes fur den Wochentimer wird angezeigt, wenn ein Code 
erforderlich ist. 

3 Geben Sie den vierstelligen Hauptcode fur den Wochentimer uber das Tastenfeld der beruhrung- 
sempfindlichen Anzeige ein, und beruhren Sie anschlieBend ok, urn das Menu fur die Wochen- 
timer-Einstellung aufzurufen. Wenn ein ungultiger Hauptcode eingegeben wird, fahren Sie fort, 
indem Sie den gultigen vierstelligen Code eingeben. 

4 Wahlen Sie die gewiinschte Wochentimer-Funktion, und nehmen Sie die erforderlichen 
Einstellungen vor. 

5 Urn den Wochentimermodus zu beenden, beruhren Sie zuruck im Menu fur die 
Wochentimer-Einstellung. 

6 Urn den Hauptbenutzermodus zu beenden, beruhren Sie zuruck im Fenster „Hauptbenutzermodus". 
Das Hauptfenster wird angezeigt. 

Wochentimer ein/aus 1 

1 Driicken Sie HILFE, urn das Fenster „Hilfe" anzuzeigen, und beruhren Sie anschlieRend 

HAUPTBENUTZERMODUS. 

Geben Sie das vierstellige Hauptbenutzerkennwort ein, und beriihren Sie anschlieRend ok, urn 
das Fenster „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen. Wenn ein ungultiges Kennwort eingegeben wird, 
geben Sie das gultige vierstellige Kennwort ein. 

2 Beruhren Sie 9 wochentimer. Geben Sie den vierstelligen Hauptcode fiir den Wochentimer ein, 
und beruhren Sie anschlieRend ok, urn das Menu fiir die Wochentimer-Einstellung aufzurufen. 
Wenn ein ungultiger Hauptcode eingegeben wird, fahren Sie fort, indem Sie den gultigen 
vierstelligen Code eingeben. 

3 Beruhren Sie l wochentimer ein/aus, urn das Fenster „Wochentimer ein/aus" anzuzeigen. 

4 Beruhren Sie wochentimer Ein, urn den Wochentimer zu aktivieren, oder beruhren Sie 
wochentimer aus, urn den Wochentimer zu deaktivieren. StandardmaBig ist der Wochentimer 
deaktiviert. 
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Die ausgewahlte Taste wird hervorgehoben. 

5 Beruhren Sie ok, um die Einstellung abzuschlieBen und zum Menu fur die Wochentimer-Einstellung 
zuruckzukehren. Wenn weitere Anderungen am Wochentimer erforderlich sind, wahlen Sie die 
gewiinschte Menuoption von 1-5. 

6 BerCihren Sie zuruck, um das Fenster „Hauptbenutzermodus" wieder herzustellen. 

7 BerCihren Sie zuruck, um zum Hauptfenster zuruckzukehren und zu kopieren. 
Timer-Einstellung 2 

Mit dieser Funktion stellen Sie die Ein-/Aus-Einstellungen in Stunden und Minuten fur jeden Tag der Woche 
oder die allgemeine Zeit fur die gesamte Woche, in anderen Worten, dieselbe Ein-/Aus-Einstellung fur 
jeden Tag, ein. 

1 Driicken Sie HILFE, um das Fenster „Hilfe" anzuzeigen, und beriihren Sie anschlie(3end 

HAUPTBENUTZERMODUS. 

Geben Sie das vierstellige Hauptbenutzerkennwort ein, und beruhren Sie anschlie(3end ok, um 
das Fenster „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen. Wenn ein ungCiltiges Kennwort eingegeben wird, 
geben Sie das gCiltige vierstellige Kennwort ein. 

2 BerCihren Sie 9 wochentimer. Geben Sie den vierstelligen Hauptcode fur den Wochentimer ein, 
und beruhren Sie anschlieBend ok, um das MenCi fur die Wochentimer-Einstellung aufzurufen. 
Wenn ein ungCiltiger Hauptcode eingegeben wird, fahren Sie fort, indem Sie den gCiltigen 
vierstelligen Code eingeben. 

3 BerCihren Sie 2 Timer-Einstellung, um das Wochentimer-Fenster fur die EinVAus-Einstellungen 
anzuzeigen. 

4 Wenn das Fenster angezeigt wird, wird immer die Betriebszeit fur Montag hervorgehoben. 

Geben Sie Ciber das Tastenfeld der berCihrungsempfindlichen Anzeige eine 2-stellige Zahl fur die 
Stunde ein ( 8 Uhr ist beispielsweise 08) sowie eine 2-stellige Zahl fur die Minuten (z. B.: 7 Min. 
ist 07), und beruhren Sie anschlieGend einstellen. 

Wenn Sie einstellen mehrmals beruhren, wird die Eingabeanzeige von Montag ein, Montag aus, 
Dienstag ein, Dienstag aus verschoben. 



Hinweis Wenn die Betriebszeit und die Aus-Einstellung identisch sind, wird die Stromzufuhr nicht aktiviert. 

Wenn die Einstellung 00:00-00:00 lautet, konnen Sie die EinVAus-Einstellung des MFP fur bestimmte Tage 
nicht einstellen. 



Wenn Sie Sonntag als Aus-Einstellung einstellen, wird fur Montag die Betriebszeit erneut 
hervorgehoben. Fahren Sie dann mit Schritt 7 fort. 

5 Um die EinVAus-Einstellung allgemein fur mehr als einen Tag der Woche einzustellen, beruhren Sie 
Blookeinst . , um das Fenster fur das Einstellen der allgemeinen Ein-/Aus-Einstellungen fur den 
Wochentimer anzuzeigen. 

6 Wenn Sie dieses Fenster offnen, sind die EinVAus-Einstellungen immer auf 00:00 - 00:00 eingestellt. 
Heben Sie die einzustellenden Tage der Woche durch Beruhren hervor. Sie konnen mehr als einen 
Tag gleichzeitig auswahlen. 

Geben Sie die Ein-/Aus-Einstellungen Ciber das Tastenfeld der berCihrungsempfindlichen Anzeige 
ein, und berCihren Sie anschlieBend einstellen nach jedem Eintrag. 

7 BerCihren Sie ok im Fenster fur die Ein-/Aus-Einstellungen des Wochentimers oder im Fenster fur 
die allgemeine Einstellung der EinVAus-Einstellungen des Wochentimers, um die Einstellung 
abzuschlieBen und um zum MenCi fur die Einstellung des Wochentimers zuruckzukehren. Wenn 
weitere Anderungen am Wochentimer erforderlich sind, wahlen Sie die gewCinschte Menuoption 
von 1-5. 

8 BerCihren Sie zuruck, um das Fenster „Hauptbenutzermodus" wieder herzustellen. 

9 BerCihren Sie zuruck, um zum Hauptfenster zuruckzukehren und zu kopieren. 
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Timer ein/aus 3 



Mit dieser Funktion legen Sie die EirWAus-Einstellungen des MFP fur einen bestimmten Monat test. 
Legen Sie die Ein-/Aus-Einstellungen fiir bestimmte Tage oder allgemein, fur alle Montage bis Sonntage 
eines angegebenen Monats fest. StandardmaRig wird die allgemeine Einstellung verwendet: ein fur 
Montags bis Samstags und aus fur Sonntags. 

1 Driicken Sie HILFE, um das Fenster „Hilfe" anzuzeigen, und beriihren Sie anschlieRend 

HAUPTBENUTZERMODUS. 

Geben Sie das vierstellige Hauptbenutzerkennwort ein, und beruhren Sie anschlie(3end ok, um 
das Fenster „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen. Wenn ein ungultiges Kennwort eingegeben wird, 
geben Sie das gultige vierstellige Kennwort ein. 

2 Beruhren Sie 9 wochentimer. Geben Sie den vierstelligen Hauptcode fiir den Wochentimer ein, 
und beruhren Sie anschlieBend ok, um das Menu fur die Wochentimer-Einstellung aufzurufen. 
Wenn ein ungultiger Hauptcode eingegeben wird, fahren Sie fort, indem Sie den gultigen 
vierstelligen Code eingeben. 

3 Beruhren Sie 3 Timer ein/aus, um das Fenster „Timer ein/aus" anzuzeigen. 

Die Tage des aktuellen Monats werden auf der linken Seite des Fensters angezeigt, wobei die Tage 
hervorgehoben sind, fur die der Timer aktiviert wurde. 

4 Um den Timer fiir einen individuellen Tag zu aktivieren oder zu deaktivieren, beruhren Sie die Taste 
fur diesen Tag, um die Anzeige zu andern. 

Um den Monat zu andern, blattern Sie mit den Pfeiltasten zum gewunschten Monat. 

5 Zum Einstellen der Ein-/Ausdaten fur einen bestimmten Wochentag im gesamten Monat beruhren 
Sie die Taste ein oder aus fur den gewunschten Tag auf der rechten Seite des Fensters. Wenn Sie 
eine bereits hervorgehobene Taste beruhren, erfolgt keine Anderung. 

6 Wenn eine Anderung im Bereich der allgemeinen Einstellungen vorgenommen wird, wird ein 
Fenster zum Bestatigen der Timeranderung angezeigt. 

Beruhren Sie ja, um den Timer zu andern, oder nein zum Abbrechen. 

Das Fenster „Timer ein/aus" wird wieder angezeigt. 

7 Beruhren Sie ok im Fenster .Timer ein/aus", um die Einstellung abzuschlie(3en und zum Menu fur 
die Einstellung des Wochentimers zuruckzukehren. Wenn weitere Anderungen am Wochentimer 
erforderlich sind, wahlen Sie die gewunschte Menuoption von 1-5. 

8 Beruhren Sie zuruck, um das Fenster „Hauptbenutzermodus" wieder herzustellen. 

9 Beruhren Sie zuruck, um zum Hauptfenster zuruckzukehren und zu kopieren. 
AUS-Einst. f. Mittagsp. 4 

Die Wochentimer-Funktion schaltet das MFP taglich einmal ein und aus. Verwenden Sie die 
Aus-Einstellung fiir Mittagspause, um das Gerat wahrend der Mittagspause auszuschalten und 
entsprechend der Einstellung des Wochentimers wieder einzuschalten. Es kann nur ein 
Aus-Einstellungsintervall programmiert werden. 

1 Driicken Sie HILFE, um das Fenster „Hilfe" anzuzeigen, und beruhren Sie anschlieRend 

HAUPTBENUTZERMODUS. 

Geben Sie das vierstellige Hauptbenutzerkennwort ein, und beruhren Sie anschlief3end ok, um 
das Fenster „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen. Wenn ein ungultiges Kennwort eingegeben wird, 
geben Sie das gultige vierstellige Kennwort ein. 

2 Beruhren Sie 9 wochentimer. Geben Sie den vierstelligen Hauptcode fiir den Wochentimer ein, 
und beruhren Sie anschlieGend ok, um das Menu fur die Wochentimer-Einstellung aufzurufen. 
Wenn ein ungultiger Hauptcode eingegeben wird, fahren Sie fort, indem Sie den gultigen 
vierstelligen Code eingeben. 

3 Beruhren Sie 4 AUS-Einst. f. Mittagsp ., um das Fenster fur die Aus-Einstellung fur 
Mittagspause anzuzeigen. 
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4 Beruhren Sie Giiltige Funktion, um die Aus-Einstellung fur die Mittagspause zu aktivieren. 
Geben Sie die Aus-Einstellung iiber das Tastenfeld der beruhrungsempfindlichen Anzeige ein, 
und starten Sie erneut. Beruhren Sie anschlieBend einstellen nach jedem Eintrag. 

Beruhren Sie ungtiitige Funktion, um die Aus-Einstellung fiir die Mittagspause zu deaktivieren. 
Der Einstellungsbereich fiir die Uhrzeit wird hellgrau angezeigt und kann nicht ausgewahlt werden. 

Die ungiiltige Einstellung der Funktion ist die werkseitige Standardeinstellung. 

5 Beruhren Sie ok, um die Einstellung abzuschlieBen und zum Menu fur die Wochentimer-Einstellung 
zuruckzukehren. Wenn weitere Anderungen am Wochentimer erforderlich sind, wahlen Sie die 
gewiinschte Meniioption von 1-5. 

6 Beruhren Sie zuruck, um das Fenster „Hauptbenutzermodus" wieder anzuzeigen. 

7 Beruhren Sie zuruck, um zum Hauptfenster zuruckzukehren und zu kopieren. 
Kennwort Wochentimer 5 

Verwenden Sie diese Kennworteinstellungen, um ein vierstelliges Kennwort fiir die Verwendung der 
Timer-Unterbrechung einzurichten. Das Standardkennwort 0000 ermoglicht das Unterbrechen der 
Timer-Funktion ohne Kennwort. 

1 Driicken Sie HILFE, um das Fenster „Hilfe" anzuzeigen, und beruhren Sie anschlieRend 

HAUPTBENUTZERMODUS. 

Geben Sie das vierstellige Hauptbenutzerkennwort ein, und beruhren Sie anschlieGend ok, um 
das Fenster „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen. Wenn ein ungultiges Kennwort eingegeben wird, 
geben Sie das gultige vierstellige Kennwort ein. 

2 Beruhren Sie 9 wochentimer. Geben Sie den vierstelligen Hauptcode fiir den Wochentimer ein, 
und beruhren Sie anschlieGend ok, um das Menu fur die Wochentimer-Einstellung aufzurufen. 
Wenn ein ungiiltiger Hauptcode eingegeben wird, fahren Sie fort, indem Sie den giiltigen 
vierstelligen Code eingeben. 

3 Beruhren Sie 5 Kennwort Timer-Unterbrechung , um das Fenster „Kennwort 
Timer-Unterbrechung" anzuzeigen. 

4 Geben Sie iiber das Tastenfeld der beruhrungsempfindlichen Anzeige ein vierstelliges Kennwort 
ein, und beruhren Sie anschlieRend ok, um die Einstellung abzuschlieBen und zum Menu fur die 
Wochentimer-Einstellung zuruckzukehren. 



Hinweis Wenn das Kennwort 0000 eingestellt ist, kann die Timer-Unterbrechung einfach durch Aus- und Einschalten 

des MFP verwendet werden. In diesem Fall werden Sie aufgefordert, die Verwendungsdauer (Zeitraum, 
in dem das MFP eingeschaltet wird) einzugeben. 

Wenn weitere Anderungen am Wochentimer erforderlich sind, wahlen Sie die gewiinschte 
Meniioption von 1-5. 

5 Beriihren Sie zuruck, um das Fenster „Hauptbenutzermodus" wieder herzustellen. 

6 Beriihren Sie zuruck, um zum Hauptfenster zuriickzukehren und zu kopieren. 
Bedienfeldeinstellungen 10 

Mit dieser Funktion priifen Sie die beriihrungsempfindliche LCD-Anzeige und richten die Position des 
Beriihrungssensors erneut aus, der sich moglicherweise verschoben hat. 

1 Driicken Sie HILFE, um das Fenster „Hilfe" anzuzeigen, und beriihren Sie anschlieRend 

HAUPTBENUTZERMODUS. 

Geben Sie das vierstellige Hauptbenutzerkennwort ein, und beruhren Sie anschlieRend ok, um 
das Fenster „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen. Wenn ein ungultiges Kennwort eingegeben wird, 
geben Sie das gultige vierstellige Kennwort ein. 

2 Beriihren Sie 10 Bedienfeldeinstellungen, um das Fenster „Bedienfeldeinstellungen" 
anzuzeigen. 

3 Beriihren Sie das Symbol + in der oberen rechten Ecke und anschlieRend in der unteren linken 
Ecke des Fensters. Die aktuellen Koordinaten werden im Meldungsbereich des Fensters angezeigt. 

4 Priifen Sie, ob die X- und Y-Koordinaten in der ersten Zeile des Meldungsbereichs innerhalb der in 
der zweiten Zeile angezeigten Standardwerte liegen. 
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5 Beruhren Sie die Pruftasten in der oberen linken und unteren rechten Ecke des Fensters, um zu 
priifen, ob der Ton normal funktioniert. 

6 Wenn die Koordinaten auBerhalb des in Schritt 4 erwahnten Standardwerts liegen oder der Ton in 
Schritt 5 nicht horbar ist, wiederholen Sie den Einstellungsvorgang von Schritt 3 bis 5, oder wenden 
Sie sich an den Kundendienst. 

7 Driicken Sie 1 auf dem Tastenfeld der beriihrungsempfindlichen Anzeige, um das Fenster 
„Hauptbenutzermodus" wieder anzuzeigen. 

8 Beruhren Sie zuruck, um zum Hauptfenster zuriickzukehren und zu kopieren. 
Einstell. fur autom. Fachwahl 11 

Wahlen Sie, ob die Fachformateinstellung mit den Funktionen fur automatische Fachwahl und 
automatische Papierwahl erkannt oder nicht erkannt werden soil. Wenn sie erkannt werden soil, 
kbnnen Sie auch die Prioritat der Erkennung fiir jedes Fach auswahlen. 

1 Driicken Sie HILFE, um das Fenster „Hilfe" anzuzeigen, und beruhren Sie anschlieRend 

HAUPTBENUTZERMODUS. 

Geben Sie das vierstellige Hauptbenutzerkennwort ein, und beruhren Sie anschlieRend ok, um 
das Fenster „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen. Wenn ein ungultiges Kennwort eingegeben wird, 
geben Sie das gultige vierstellige Kennwort ein. 

Um die Menus 1 1 bis 20 des Fensters „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen, beruhren Sie die 
untere Pfeiltaste. 

2 Beruhren Sie 11 Einstell. fiir autom. Fachwahl, um das Fenster „Einstell. fur autom. 
Fachwahl" anzuzeigen. 

3 Beruhren Sie auf der linken Seite des Fensters jede Fachtaste, die Sie hervorheben mochten, und 
wahlen Sie Ein oder aus, um anzugeben, ob das ausgewahlte Fach automatisch erkannt werden 
soil oder nicht. 

4 Fachtasten, die fur die automatische Fach- und Papierwahl angegeben wurden, werden auf der 
rechten Seite des Fensters angezeigt. Heben Sie die gewiinschte Fachtaste durch Beruhren hervor, 
und andern Sie anschlieRend die Prioritat mithilfe der Pfeiltasten nach oben T und nach unten T. 

5 Beruhren Sie ok, um die Einstellung abzuschlieBen und das Fenster „Hauptbenutzermodus" wieder 
herzustellen. 

6 Beruhren Sie zuruck, um zum Hauptfenster zurCickzukehren und zu kopieren. 

Diese Liste muss die Reihenfolge 5, 4, 3, 2 ohne Fach 1 aufweisen, wenn das HP Print Kit installiert ist. 
Alle Facher mit Sonderpapier (kein Normalpapier) miissen aus der Liste entfernt werden. Die Verwendung 
des eingebetteten Webservers gewahrleistet die Einhaltung dieser Regeln. 

Bereitschaftsmodus-Einstell. 12 

Wahlen Sie das Zeitintervall, das ablaufen muss, bevor die automatische Bereitschaft und das 
automatische Ausschalten aktiviert werden. Das automatische Ausschalten spart mehr Energie, als die 
automatische Bereitschaft. Der fur die automatische Bereitschaft ausgewahlte Zeitraum darf die 
Einstellung fiir das automatische Ausschalten nicht iiberschreiten. 

1 Driicken Sie HILFE, um das Fenster „Hilfe" anzuzeigen, und beriihren Sie anschlieRend 

HAUPTBENUTZERMODUS. 

Geben Sie das vierstellige Hauptbenutzerkennwort ein, und beruhren Sie anschlieRend ok, um 
das Fenster „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen. Wenn ein ungultiges Kennwort eingegeben wird, 
geben Sie das gultige vierstellige Kennwort ein. 

Um die Menus 1 1 bis 20 des Fensters „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen, beriihren Sie die 
untere Pfeiltaste. 

2 Beriihren Sie 12 Bereitschaftsmodus-Einstell ., um das Fenster 
„Bereitschaftsmodus-Einstell." anzuzeigen. 
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3 Die aktuell ausgewahlten Zeitraume fur jede Bereitschaftsfunktion finden Sie im Fenster fur die 
Timer-Einstellung unterhalb der Anzeigen fur automatische Bereitschaft und automatisches 
Ausschalten. 

Beruhren Sie die Tasten ▲ und T in jedem Bereich, um einen bestimmten Wartezeitraum 
auszuwahlen, bevor die automatische Bereitschaft oder das automatische Ausschalten 
aktiviert werden. 



Hinweis Der fur die automatische Bereitschaft ausgewahlte Zeitraum darf die Einstellung fur das automatische 

Ausschalten nicht uberschreiten. 

Wenn fur die automatische Bereitschaft derselbe Zeitraum wie fiir das automatische Ausschalten 
ausgewahlt wurde, wird das automatische Ausschalten und nicht die automatische Bereitschaft aktiviert. 

4 Beruhren Sie ok, um die Einstellung abzuschlieRen und das Fenster „Hauptbenutzermodus" wieder 
herzustellen. 

5 Beruhren Sie zuruck, um zum Hauptfenster zuruckzukehren und zu kopieren. 
Speicherschaltereinstellung 13 

Mit dieser Funktion konnen Sie die folgenden Speichereinstellungen andern. Einzelheiten zu 
Speichereinstellungen finden Sie unter „13 Speicherschaltereinstellung" auf Seite 175. 



Software-Nr. 


Option 


Einstellung (Standardeinstellung ist 
unterstrichen) 


01 


Timer zuriicksetzen 


Aus / 30 Sekunden/ 60 Sekunden/ 90 Sekunden/ 
120 Sekunden/150 Sekunden/ 180 Sekunden/ 
?10 SekunHen/ P40 Spkunripn/ P7D Spknnripn/ 
300 Sekunden 


02 


Fnnktinn rtpr Ta^tp RF9FT 

1 U 1 1 r\UUI 1 Uc 1 dolC 111 Ol 1 


VdIIpii itnmatiQph/ AnfannQpinQtplh inn 

VUI ICtU LLM 1 IdLloOl 1/ Ml lldl lUocll lolC IIU 1 IU 


Uo 


vonageneneKi 


vonaaeneinzuc) + ritot i uewaniu Muiomanscner 
Vorlaqeneinzuq ausqewahlt 


04 


Jobspeich. autom. abrufen (30) 


aus/ ein 


05 


Finishermodus ist vollautom. 


Druckseite unten (Papierausgabefach)/ Nicht 

enrtiprpn/ ^nrtiprpn/ Hpftpn imrl Qnrtiprpn/ 

OUI llt/IUI If OUI LICI CI 1.' 1 ICI ICI 1 U 1 IU OvJI LI C 1 CI 1/ 

Heften und Falzen/ Falzen/ Druckseite oben 
(Papierausgabefach) 


06 


Bei Einsetzen d. Hauptzahlers 


aus/ ein 


07 


Hinausragend. Bereich loschen 


Geloscht au3er fur Scanner (1 :1)/ Hinausraqend. 
Bereich geloscht/ Geloscht fiir autom. Papierwahl/ 
Nur autom. Skalierung 


08 


Rahmenloschung/Vorlageneinzug 


Ohne/ Rahmen 1 mm/ Rahmen 2 mm/ Rahmen 
3 mm/ Rahmen 4 mm/ Rahmen 5 mm 


09 


Automatischer Fachwechsel 


aus/ ein 


10 


Autom. Papierwahl (Glas) 


aus/ ejn 


11 


Autom. Papierwahl (Einzug) 


aus/ ein 


12 


Autom. Skalierung (Glas) 


aus/ ein 


13 


Autom. Skalierung (Einzug) 


aus/ ein 


14 


Papierwahl nicht autom.: Fachauswahl 


Bevorzuqtes Fach bei autom. Papierwahl/ Fach 21 


Fach 3/ Fach 4/ HCI/ Fach 1 


15 


Formaterkennung (Glas) 


Nur Modellserie A/ VollbildgroBe/ Modellserie AB/ 
Anqelsachsische Modellserie 


16 


Formaterkennung (Einzug) 


Nur Modellserie A/ VollbildgroBe/ Modellserie AB/ 
Anqelsachsische Modellserie 


17 


Formaterkennung (Glas) (klein) 


A5R/ B6R/ 5,5 x 8.5R/ B5/ A4/ Letter 


18 


Drehung 


Ein: Autom. Papierwahl/Nur autom. Skalierung/ 
Ein: Autom. Papierwahl/Autom. Skalieruna/Nur 
Verkl./ Ein - Immer 


19 


Rucksetzfunktion im Heftmodus 


aus/ ein 


20 


Job mit Versatz 


aus/ ein 
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Software-Nr. 


Option 


Einstellung (Standardeinstellung ist 
unterstrichen) 


21 


Fortsetzungsdruck 


aus/ ein 


22 


Ton fur Tastenklick 


aus/ ein 


23 


1 Aufnahmedauer 


3 Sekunden/ 5 Sekunden 


24 


Energiesparbildschirm 


Ausschalten/ Bereitschaftsmodus 


25 


Verriegelung fur Taste START 


aus/ ein 


26 


Funktion der Taste ABBRECHEN 


Job voruberaehend beenden/ Job abbrechen 


27 


Autom. Wahl Broschurenkopie 


Automatische Auswahl/ Nicht-automatische 
Auswahl 


28 


Kennwort fur Kopieruberw. 


Weniaer als 8 Stellen/ 8-stellia 


29 


M. Pfeilt. (Bildversch.) and. 


Dezimalkomma aus/1 Schritt 1 mm)/ 


Dezimalkomma ein/1 Schritt 0,1 mm) 


30 


Ausgaberichtung von 1 Blatt 


Druckseite oben/ Druckseite unten 


31 


Kopierjobunterbrechung 


Unterbrechuna nach einer bestimmten Kopienzahl/ 
Sofort 


32 


Kennworteingabe fur Kopieriiberwachung. 


Timer zurucksetzen/ Job abqeschlossen 


33 


Ton fur Tastenklick (Kein Papier/Stau) 


Aus/ 3 Sekunden/ 5 Sekunden/ 10 Sekunden 


34 


Speicherkopierfunktion 


Speicherkopie n. Ordner wahlen/ Speicherkopie 
nach Vorlage 


35 


Scan d. Herausz. v Fach abbr. 


ein/ aus 


36 


Seitenzahlpos. and./Broschure 


aus/ ein (Seitennummerierung auBen) 


37 


Timer z. Verhindern d. Drucks 


aus/ 1 5 Sekunden/ 30 Sekunden/ 60 Sekunden/ 
90 Sekunden 


38 


Funktion LESEZEICHEN 


Ein (b. jedem Job abaebrochenV Ein (nicht b. jed. 
Job abgeb.)/ Aus 


39 


Loschen von Overlay-Bild 


Losch./Uberschr. zulassen/ Losch./Uberschr. nicht 
zulass. 


40 


Vorlagenausrichtung/-bindung 


Bei jedem Job abaebrochen/ Nicht bei jedem Job 
abqebrochen 


41 


Bild speichern (SRV) 


aus/ ein 


42 


Bild abrufen (SRV) 


aus/ ein 


43 


Ausgaberichtung 


Druckseite oben / Druckseite unten 



1 Drilcken Sie HILFE, urn das Fenster „Hilfe" anzuzeigen, und beruhren Sie anschlie(3end 

HAUPTBENUTZERMODUS. 

Geben Sie das vierstellige Hauptbenutzerkennwort ein, und beruhren Sie anschlie(3end ok, urn 
das Fenster „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen. Wenn ein ungultiges Kennwort eingegeben wird, 
geben Sie das gultige vierstellige Kennwort ein. 

Um die Menus 1 1 bis 20 des Fensters „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen, beruhren Sie die fj^ 
untere Pfeiltaste. 

2 Beruhren Sie 13 Speicherschaltereinstellung, um das Fenster 
„Speicherschaltereinstellung" anzuzeigen. 

3 Fiihren Sie folgende Schritte aus, um die gewunschte Option auszuwahlen und die Einstellung 
zu andern. 

a Beruhren Sie zum Auswahlen der gewunschten Option die Pfeiltasten (▲) und (▼) auf der 
rechten Seite des Fensters „Speicherschaltereinstellung". 

b Beruhren Sie zum Blattern die Pfeiltasten in der unteren linken Ecke des Fensters. 

c Beruhren Sie Einstellungen andern, um die Einstellung der hervorgehobenen Option 
zu andern. 

d Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um mehrere Anderungen nacheinander vorzunehmen. 

4 Beruhren Sie zuruck, um das Fenster „Hauptbenutzermodus" wieder anzuzeigen. 

5 Beruhren Sie zuruck, um zum Hauptfenster zurCickzukehren und zu kopieren. 
Folgende Funktionen stehen unter „Speicherschaltereinstellung" zur Verfiigung. 
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Timer zurucksetzen 

• Stellen Sie das Zurucksetzungsintervall ein. Es handelt sich dabei um den Zeitraum zwischen dem 
Ende eines Kopiervorgangs und dem Zuruckkehren des MFP zu den Anfangseinstellungen. 

Funktion der Taste RESET 

• Stellen Sie die folgenden Modi durch Driicken von RESET ein: Kopiermodus, Kopierdichte, 
VergrbBerung, Fachauswahl. 

Vorlageneffekt 

• Wahlen Sie eine Einstellung fiir das MFP, wenn die Vorlage im nicht-automatischen 
Vorlageneinzugsmodus in den ADF eingelegt wird, wahrend die ADF-Einheit geschlossen ist. 

Jobspeich. autom. abrufen (30) 

• Die Jobspeichernummer 30 wird automatisch abgerufen, wenn das Gerat eingeschaltet oder 
RESET wiederhergestellt wird. Diese Jobabruffunktion funktioniert nur, wenn Jobnummer 30 
registriert ist. 

Finishermodus ist vollautom. 

• Legen Sie den Ausgabemodus auf Abrufen fest, wenn RESET gedruckt wird. 
Bei Einsetzen d. Hauptzahlers 

• Stellen Sie das MFP so ein, dass der Anfangsstatus beim Einfiigen eines Hauptzahlers 
wiederhergestellt wird. 

Hinausragend. Bereich loschen 

• Stellen Sie das MFP so ein, dass der iiber die Vorlage hinausragende Bereich geloscht wird. 
Rahmenldschung/Vorlageneinzug 

• Stellen Sie die Rahmenlbschung so ein, dass sie jederzeit im automatischen Vorlageneinzugsmodus 
verwendet werden kann. 

Automatischer Fachwechsel 

• Wenn der Papiervorrat wahrend eines Kopierjobs leer wird, setzt das MFP das Kopieren fort, indem 
es zu einem anderen Fach wechselt, das dasselbe Papierformat enthalt. 

Autom. Papierwahl (Glas) 

• Das MFP wahlt fiir das Kopierpapier automatisch dasselbe Format, das die Vorlage auf dem 
Vorlagenglas aufweist. (Im Verkleinerungs- oder VergroGerungsmodus wird das Papierformat 
entsprechend dem ausgewahlten Faktor gewahlt.) 

Autom. Papierwahl (Einzug) 

• Das MFP wahlt fur das Kopierpapier automatisch dasselbe Format, das die Vorlage im 
automatischen Vorlageneinzug aufweist. (Im Verkleinerungs- oder VergroGerungsmodus wird das 
Papierformat entsprechend dem ausgewahlten Faktor gewahlt.) 

Autom. Skalierung (Glas) 

• Das MFP erkennt das Format der Vorlage auf dem Vorlagenglas und wahlt den VergrbBerungsfaktor 
aus, der dem gewahlten Papierformat entspricht. 

Autom. Skalierung (Einzug) 

• Nachdem das Format der Vorlage im automatischen Vorlageneinzug erkannt wurde, wahlt das MFP 
automatisch einen entsprechenden Faktor fur das Kopieren, wenn das Kopierformat manuell 
gewahlt wird. 

Papierwahl nicht autom.: Fachauswahl 

• Wahlen Sie das Fach, das automatisch gewahlt wird, wenn die Option „Automatische Papierwahl" 
deaktiviert wird. 

Formaterkennung (Glas) 

• Wahlen Sie die Serie des Vorlagenpapierformats, das auf dem Vorlagenglas erkannt wurde. 
Formaterkennung (Einzug) 

• Wahlen Sie die Serie des Vorlagenpapierformats, das im automatischen Vorlageneinzug erkannt 
wurde. 

Formaterkennung (Glas) (klein) 

• Wahlen Sie das minimale Vorlagenformat, das im Vorlagenglas erkannt wurde. 
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Drehung 

• Wahlen Sie die Drehfunktion nur, wenn die automatische Papierwahl/automatische Skalierung oder 
die automatische Papierwahl/automatische Skalierung/Verkleinerung funktionieren. 

Riicksetzfunktion im Heftmodus 

• Der Heftmodus wird automatisch abgebrochen, sobald ein Job mit aktiviertem Heft- und 
Sortiermodus abgeschlossen ist. (Sortiermodus ist ausgewahlt.) 

Job mit Versatz 

• Stellen Sie das MFP so ein, dass die Kopien verschiedener Jobs versetzt werden, wenn mehrere 
gespeicherte Jobs nacheinander ausgegeben werden. 

Fortsetzungsdruck 

• Stellen Sie das MFP so ein, dass mehrere gespeicherte Jobs nacheinander ausgegeben werden. 
Ton fur Tastenklick 

• Aktivieren oder deaktivieren Sie den Ton, der bei jedem Drucken einer Taste auf der 
beruhrungsempfindlichen Anzeige ertont. 

1 Aufnahmedauer 

• Wahlen Sie diese Funktion. 
Energiesparbildschirm 

• Zeigen Sie das Fenster an, wenn Sie die Taste BEREITSCHAFT EIN/AUS drucken. 
Verriegelung fur Taste START 

• Aktivieren oder deaktivieren Sie die Verriegelungsfunktion. 
Funktion der Taste ABBRECHEN 

• Wahlen Sie, ob nach dem Drucken der Taste ABBRECHEN die Bestatigungsmeldung angezeigt 
werden soil oder nicht. 

Autom. Wahl Broschurenkopie 

• Stellen Sie das MFP mit installiertem Q3634A so ein, dass beim Auswahlen des Ausgabemodus 
„Heften und Falzen" oder „Falzen" jedesmal automatisch der Broschiirenmodus ausgewahlt wird. 

Kennwort fur Kopieruberw. 

• Wahlen Sie die erforderliche Anzahl an Ziffern fur den Hauptcode fur die Kopieriiberwachung. 
M. Pfeilt. (Bildversch.) and. 

• Wahlen Sie die Einheit, urn die ein Bild beim Drucken der Beriihrungstaste verschoben werden soil. 
Ausgaberichtung von 1 Blatt 

• Wahlen Sie, ob eine einzelne Kopie mit der Druckseite nach oben oder nach unten ausgegeben 
werden soil. 

Unterbrechungszeitpunkt 

• Wahlen Sie den Zeitpunkt zum Abbrechen des aktuellen Jobs, wenn UNTERBRECHEN 
gedriickt wird. 

Kennworteingabe fur Kopieriiberwachung 

• Legen Sie den Eingabezeitpunkt fur das Kennwort der Kopieriiberwachung test. 
Ton fur Tastenklick (Kein Papier/Stau) 

• Wahlen Sie die Dauer des Warntons, der ertont, wenn der Papiervorrat des MFP erschopft ist oder 
wenn Papier falsch eingezogen wurde. 

Speicherkopierfunktion 

• Legen Sie den Zeitpunkt fur die Einstellung von gespeicherten Jobs test. 
Scan d. Herausz. v Fach abbr. 

• Wahlen Sie, ob der Scanjob angehalten oder fortgesetzt werden soil, wenn ein Fach 
herausgezogen wird. 

Seitenzahlpos. and./Broschure 

• Stellen Sie das MFP so ein, dass die Seitenzahlen automatisch auf den AuGenkanten der Kopien 
platziert werden, wenn Sie Broschiire mit Stempel-Seitenummerierung verwenden. 
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Beschnitt (Standardformat/Ben.def.) (ungultige Funktion) 

• Stellen Sie das MFP so ein, dass gefalzte oder geheftete und gefalzte Blatter in Formaten, die nicht 
dem Standard entsprechen (oder breiten Formaten) beschnitten werden. 

Timer z. Verhindern d. Drucks 

• Stellen Sie den Timer so ein, dass der Druckjob nach der Verarbeitung des Kopierjobs ausgefiihrt 
werden kann. 

Funktion LESEZEICHEN 

• Stellen Sie die Lesezeichenfunktion nur fiir den aktuellen Job oder fur alle folgenden Jobs ein, oder 
deaktivieren Sie die Funktion. 

Bedrucken der Ruckseite (Standardwiederholung + Zoom) 

• Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion, urn die Ruckseiten automatisch im 
Duplex-Kopiermodus urn 180°zu drehen, wenn die VergroBerung geandert und 
„Standardwiederholung" ausgewahlt wurde. 

Loschen von Overlay-Bild 

• Wenn Sie Overlay-Bilddaten auf der Festplatte im Overlay-Speicher auswahlen (oder speichern), 
konnen Sie das Loschen der ausgewahlten Daten (oder Uberschreiben der Daten mit demselben 
Namen, die zuvor auf der Festplatte gespeichert wurden) zulassen oder verhindern. 

Vorlagenausrichtung/-bindung 

• Setzen Sie die Einstellungen fur Vorlagenausrichtung und Bindungspositionen, die Sie im Menu 

Option zum Soannen von Vorlagen auswahlen und im Popup-Menu des AusgabemodUS 

nach AbschlieBen jedes Kopierjobs vorgenommen haben, zuruck oder speichern Sie sie. 
Bild speichern (SRV) 

• Wenn Sie Bilddaten im Festplatten-/PC im SendeVSpeichermodus gespeichert haben, deaktivieren 
Sie den SendeVSpeichermodus nach jedem Bilddaten-Speicherjob, oder lassen Sie ihn weiterhin 
aktiviert. 

Bild abrufen (SRV) 

• Wenn Sie die im Festplatten-/PC im Sende-/Speichermodus gespeicherten Bilddaten abrufen, 
wahlen Sie, ob nur ein Job oder mehrere Jobs abgerufen werden sollen. 

Ausgaberichtung 

• Wahlen Sie die Ausgabe mit Druckseite nach oben oder unten, wenn Sie einseitige Kopien im nicht 
sortierten oder sortierten Modus erstellen und das Hauptfach des Finishers dabei verwenden. 

Gerateverwaltungsliste drucken 14 

• Mit dieser Funktion drucken Sie die in den folgenden Optionen gewahlte Liste aus. 

• Jobspeicherliste: programmierter Inhalt des Jobspeichers 

• Benutzerverwaltungsliste: vom Benutzer gewahlte Normaleinstellungen 

• Verwaltungsliste der Kopieruberwachung: von der Kopieruberwachung verwaltete 
MFP-lnformationen 

• Schriftartmusterliste: im MFP verwendete Schriftartmuster 

1 Drucken Sie HILFE, urn das Fenster „Hilfe" anzuzeigen, und beruhren Sie anschlie(3end 

HAUPTBENUTZERMODUS. 

Geben Sie das vierstellige Hauptbenutzerkennwort ein, und beruhren Sie anschlie(3end ok, urn 
das Fenster „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen. Wenn ein ungultiges Kennwort eingegeben wird, 
geben Sie das gultige vierstellige Kennwort ein. 

Urn die Menus 1 1 bis 20 des Fensters „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen, beruhren Sie die 
untere Pfeiltaste. 

2 Beruhren Sie 14 Gerateverwaltungsliste drucken, urn das Menu fur das Drucken der 
Verwaltungsliste anzuzeigen. 

3 Beruhren Sie die gewunschte Option im Fenster. Das Hauptfenster wird automatisch wieder 
hergestellt. 

4 Drucken Sie START, urn das Drucken der ausgewahlten Liste zu starten. 
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Um das Drucken anzuhalten, drucken Sie ABBRECHEN. Drucken Sie P und C, um zum Menu zum 
Drucken der Verwaltungsliste zuruckzukehren. 

5 Beruhren Sie zuruck, um das Fenster „Hauptbenutzermodus" wieder anzuzeigen. 

6 BerCihren Sie zuruck, um zum Hauptfenster zuruckzukehren und zu kopieren. 

Linseneinstellung Seite 2 16 

Mit dieser Funktion legen Sie die Einstellungsdaten des VergrbRerungsfaktors fur jedes Fach als 
Seite 2 test. 

1 Drucken Sie HILFE, um das Fenster „Hilfe" anzuzeigen, und beriihren Sie anschlie(3end 

HAUPTBENUTZERMODUS. 

Geben Sie das vierstellige Hauptbenutzerkennwort ein, und beruhren Sie anschlieRend ok, um 
das Fenster „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen. Wenn ein ungultiges Kennwort eingegeben wird, 
geben Sie das gultige vierstellige Kennwort ein. 

Um die Menus 1 1 bis 20 des Fensters „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen, beruhren Sie die |~»~_ 
untere Pfeiltaste. 

2 Beruhren Sie 16 Linseneinstellung Seite 2, um das Fenster „Linseneinstellung Seite 2" 
anzuzeigen. 

3 Heben Sie die gewiinschte Fachtaste durch Beruhren hervor, und beruhren Sie anschlieRend die 
Pfeiltasten, um die Einstellungsdaten auszuwahlen. 

Die ausgewahlten Daten werden auf der hervorgehobenen Fachtaste angezeigt. 

4 Beruhren Sie ok, um die Einstellung abzuschliel3en und zum Fenster „Hauptbenutzermodus" 
zuruckzukehren. 

5 Beruhren Sie zuruck, um zum Hauptfenster zuruckzukehren und zu kopieren. 
Finishereinstellungen 17 

In diesem Modus nehmen Sie die Feineinstellungen fur jede Funktion des Finishers vor. 

1 Drucken Sie HILFE, um das Fenster „Hilfe" anzuzeigen, und beruhren Sie anschlieRend 

HAUPTBENUTZERMODUS. 

Geben Sie das vierstellige Hauptbenutzerkennwort ein, und beruhren Sie anschlieRend ok, um 
das Fenster „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen. Wenn ein ungultiges Kennwort eingegeben wird, 
geben Sie das gultige vierstellige Kennwort ein. 

Um die Menus 1 1 bis 20 des Fensters „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen, beruhren Sie die Pf_ 
untere Pfeiltaste. 

2 Beruhren Sie 17 Finishereinstellung, um das Menu „Finishereinstellung" anzuzeigen. 

3 Beruhren Sie die gewunschte Menutaste, um das Einstellungsfenster fur jede Funktion anzuzeigen. 

4 Nehmen Sie die Feineinstellung im Fenster vor, und beruhren Sie anschlieRend zuruck, um das 
Menu „Finishereinstellungen" wieder anzuzeigen. 

5 Beruhren Sie zuruck, um das Fenster „Hauptbenutzermodus" wieder anzuzeigen. 

6 Beruhren Sie zuruck, um zum Hauptfenster zuruckzukehren und zu kopieren. 

Einst. fur Festplattenverwalt. 18 

Mit dieser Funktion verwalten Sie die auf der optionalen Festplatte gespeicherten Bilddaten und prufen 
den fur neue Daten verfCigbaren Speicherplatz. 

• Kennwortliste/loschen: Zeigen Sie die Kennwortliste im Fenster an, oder Ibschen Sie die Bilddaten 
(Job), indem Sie das entsprechende Kennwort aus der Liste Ibschen. 

• Spanne autom. Lbschen von Jobs: Geben Sie den Zeitraum (1 bis 52 Wochen) an, wahrend dessen 
die Daten behalten werden sollen. Sie werden automatisch gelbscht, wenn der angegebene 
Zeitraum abgelaufen ist. 

• Aktuelle Festplattenkapazitat: Prufen Sie den Speicherplatz in Prozent. 
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1 Driicken Sie HILFE, um das Fenster „Hilfe" anzuzeigen, und beruhren Sie anschlieGend 

HAUPTBENUTZERMODUS. 

Geben Sie das vierstellige Hauptbenutzerkennwort ein, und beruhren Sie anschlie(3end ok, um 
das Fenster „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen. Wenn ein ungultiges Kennwort eingegeben wird, 
geben Sie das gultige vierstellige Kennwort ein. 

Um die Menus 1 1 bis 20 des Fensters „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen, beruhren Sie die 
untere Pfeiltaste. 

2 Beruhren Sie 18 Einst. fur Festplattenverwalt . Das Fenster fiir die Eingabe 
des Kennworts fiir die Festplattenverwaltung wird angezeigt, wenn das vierstellige 
Festplattenverwaltungs-Kennwort vom Kundendienst eingerichtet wurde. 

Andernfalls wird das Menu „Einst. fiir Festplattenverwalt." ohne Kennwortanforderung angzeigt. 

Wenn das Fenster fur die Kennworteingabe fur die Festplattenverwaltung angezeigt wird, geben Sie 
das vierstellige Festplattenverwaltungs-Kennwort uber das Tastenfeld der beruhrungsempfindlichen 
Anzeige ein. Beruhren Sie anschlieBend OK, um das Menu „Einst. fur Festplattenverwalt." 
anzuzeigen. 



Hinweis Das Festplattenverwaltungskennwort ist zu Anfang nicht eingerichtet. Wenden Sie sich gegebenenfalls an 

Ihren Kundendienst. 



3 Beruhren Sie die gewunschte Menutaste, um das nachfolgende Fenster fur jede Funktion 
anzuzeigen. 

So zeigen Sie die Kennwortliste an Oder loschen das Kennwort und die dazugehorigen 
Bilddaten 

a Beruhren Sie l Kennwortliste/loschen, um das Fenster „Kennwortliste/l6schen" 
anzuzeigen. 

b Heben Sie die zu loschende Kennworttaste durch Beruhren hervor, und beruhren Sie 
anschlie(3end Loschen. Das Popup-Menu wird fiir die Bestatigung angezeigt. 

c Beruhren Sie ja, um das ausgewahlte Kennwort und alle entsprechenden Daten zu loschen, 
oder beruhren Sie nein zum Abbrechen. 

d Beruhren Sie zuruck, um zum Menu „Einst. fiir Festplattenverwalt." zuriickzukehren. 

So loschen Sie das Kennwort und die Daten automatisch 

a Beruhren Sie 2 Spanne autom. Loschen von jobs, um das Menu „Spanne autom. 
Loschen von Jobs" anzuzeigen. 

b Beruhren Sie Autom. Loschen ein, um dies hervorzuheben, und geben Sie anschlieRend 
die Anzahl der Wochen ein, wahrend der die Daten aufbewahrt werden sollen, uber das 
Tastenfeld der beruhrungsempfindlichen Anzeige ein. Die maximale Zeitspanne betragt 
52 Wochen. 

c Beruhren Sie ok, um die Einstellung abzuschlieRen. 

So prufen Sie den aktuellen Status der Festplattenkapazitat 

a Beruhren Sie zuruck, um das Fenster „Aktuelle Festplattenkapazitat" anzuzeigen. 
Das Balkendiagramm im Fenster zeigt den aktuellen Status der Festplattenkapazitat an. 

b Beruhren Sie zuruck, um zum Menu „Einst. fiir Festplattenverwalt." zuriickzukehren. 

4 Beruhren Sie zuruck, um das Fenster „Hauptbenutzermodus" wieder anzuzeigen. 

5 Beruhren Sie zuruck, um zum Hauptfenster zuriickzukehren und zu kopieren. 
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Einst. fur Leerbereichloschung 19 

Aktivieren Sie den Modus fiir die Leerbereichloschung, wenn diese Funktion im Ausgabeauswahlfenster 
ausgewahlt ist, nachdem das Gerat eingeschaltet oder zuruckgesetzt wurde. 

1 Driicken Sie HILFE, um das Fenster „Hilfe" anzuzeigen, und beruhren Sie anschlieBend 

HAUPTBENUTZERMODUS. 

Geben Sie das vierstellige Hauptbenutzerkennwort ein, und beruhren Sie anschlie(3end ok, um 
das Fenster „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen. Wenn ein ungultiges Kennwort eingegeben wird, 
geben Sie das gultige vierstellige Kennwort ein. 

Um die Menus 1 1 bis 20 des Fensters „Hauptbenutzermodus" anzuzeigen, beruhren Sie die Pf_ 
untere Pfeiltaste. 

2 Beruhren Sie 20 Einst. fiir Leerbereichloschung, um das Fenster „Einst. fur 
Leerbereichloschung" anzuzeigen. 

3 Wahlen Sie den gewunschten Loschmodus und die Dichteebene der Vorlage. 

Beruhren Sie autom. , damit das MFP den Loschmodus und die Dichteebene automatisch wahlt. 

Um den Loschmodus manuell anzugeben, beruhren Sie gegebenenfalls Schrag loschen oder 
viereck loschen und wahlen anschlieRend die gewunschte Dichteebene. Es stehen funf 
Belichtungsebenen zur Verfiigung. 

4 Beruhren Sie ok, um die Einstellung abzuschlieRen und das Fenster „Hauptbenutzermodus" wieder 
anzuzeigen. 

5 Beruhren Sie zuruck, um zum Hauptfenster zuruckzukehren und zu kopieren. 

Wahlen Sie den automatischen Modus, wenn der angegebene schrage oder rechteckige Loschmodus 
aufgrund des Vorlagentyps nicht ordnungsgemaB funktioniert. 
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Kopieruberwachungsformular fur Hauptbenutzer 



Nummer 


Kennwortzahl/-grenze 


Nummer 


Kennwortzahl/-grenze 
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Einlegen von Papier 



Papieranzeige 

Eine Papieranzeige wird immer auf der Fachtaste des Hauptfensters angezeigt, um den Papierfullstand 
anzuzeigen. 

Anzeige fur verbrauchtes Papier 

L£j Oder y 

Die Anzeige fur verbrauchtes Papier blinkt auf der Fachtaste des Hauptfensters, wenn das Fach leer ist. 
Legen Sie Papier in das Fach ein, wenn die Anzeige fur verbrauchtes Papier blinkt. 

Uberschreiten Sie nicht die folgenden Fachgrenzen: 

• Fach 2: 500 Blatt, 20 lb (430 Blatt, 24) 

• Fach 3: 500 Blatt, 20 lb (430 Blatt, 24) 

• Fach 4: 1 .000 Blatt, 20 lb (860 Blatt, 24) 

• HCI: 4.000 Blatt, 20 lb 

• Fach 1:100 Blatt, 20 lb 

(Legen Sie das Papier nur bis zur dicken roten Linie auf der hinteren Fuhrung ein.) 

Verwenden der Taste „HILFE" 

Um jederzeit Informationen zum Einlegen von Papier abzurufen, drucken Sie HILFE und beruhren 
anschlie(3end eine beliebige Papiervorratstaste, um Anweisungen auf der beriihrungsempfindlichen 
Anzeige anzuzeigen. Einzelheiten zum Fachformat und Papierformat finden Sie unter „Papier" auf 
Seite 35. 

Die folgenden Seiten enthalten Anweisungen zum Einlegen von Papier in die Facher 1-3 und die HCI. 

Einlegen von Papier in die Facher 2 und 3 

Wenn auf der Fachtaste im Hauptfenster dick oder diinn angezeigt wird, legen Sie das angegebene 
Papier ein. Andernfalls tritt moglicherweise ein Papierstau auf. 

Wenn register auf der Fachtaste im Hauptfenster angezeigt wird, lesen Sie den Abschnitt „Einlegen 
von Registerblattern in Fach 2, 3 oder 4" auf Seite 205. 




1 Ziehen Sie Fach 2 oder 3 heraus, und offnen Sie die Papiereinzugswalze. 

2 Legen Sie das Papier mit der gewellten Seite nach oben in das Fach. Legen Sie das Format Ledger, 
Legal, Letter, Letter-R oder 5,5 x 8,5 (vom Benutzer einstellbar) ein. Legen Sie nur bis zur dicken 
roten Linie Papier ein. 

3 Schieben Sie den grunen Hebel (auf der linken Seite) der hinteren Papierfuhrung an den Papierrand. 

Hinweis Vergewissern Sie sich, dass die Papierfiihrungen korrekt am Papier anliegen. Andernfalls kann das MFP 

das korrekte Papierformat nicht erkennen, oder Kopien werden an der falschen Stelle gelocht. 
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4 Wenn das Papier richtig eingelegt wurde, schlieBen Sie die Papiereinzugswalze. 

5 Schieben Sie das Fach wieder vollstandig in das MFP. 



Schieben Sie das Fach vorsichtig in das MFP, andernfalls konnen Probleme mit dem MFP verursacht 
werden. 

Einlegen von Papier in Fach 4 

Wenn auf der Fachtaste im Hauptfenster dick oder diinn angezeigt wird, legen Sie das angegebene 
Papier ein. Andernfalls tritt moglicherweise ein Papierstau auf. 

Wenn register auf der Fachtaste im Hauptfenster angezeigt wird, lesen Sie den Abschnitt „Einlegen 
von Registerblattern in Fach 2, 3 oder 4" auf Seite 205. 




1 Ziehen Sie Fach 4 heraus, und offnen Sie die Papiereinzugswalze. 

2 Legen Sie das Papier mit der gewellten Seite nach oben in das Fach. Legen Sie das Format Ledger, 
Legal, Letter, Letter-R oder 5,5 x 8,5 (vom Benutzer einstellbar) ein. 

3 Schieben Sie den grunen Hebel (auf der linken Seite) der hinteren Papierfuhrung an den Papierrand. 

Halten Sie die hinteren und vorderen Papierfiihrungen nicht am oberen Bereich test, urn sie zu verschieben, 
da sie sonst beschadigt werden konnen. 

Vergewissern Sie sich, dass die Papierfiihrungen korrekt am Papier anliegen. Andernfalls kann das MFP 
das korrekte Papierformat nicht erkennen, oder Kopien werden an der falschen Stelle gelocht. 

4 Legen Sie das Papier in das Fach ein. Legen Sie nur bis zur dicken roten Linie Papier ein. 

5 Wenn das Papier richtig eingelegt wurde, schlieBen Sie die Papiereinzugswalze. 

6 Schieben Sie das Fach wieder vollstandig in das MFP. 

Schieben Sie das Fach vorsichtig in das MFP, andernfalls konnen Probleme mit dem MFP verursacht 
werden. 
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Einlegen von Papier in die HCI (Q3637A/Q3638A) 

Wenn auf der Fachtaste im Hauptfenster dick oder diinn angezeigt wird, legen Sie das angegebene 
Papier ein. Andernfalls tritt moglicherweise ein Papierstau auf. 

Wenn ..Register" auf der Fachtaste im Hauptfenster angezeigt wird, lesen Sie den Abschnitt „Einlegen 
von Registerblattern in Fach 2, 3 oder 4" auf Seite 205. 




1 Offnen Sie die obere HCI-Abdeckung. 

2 Driicken Sie die grCine Papierladetaste , um die HCI-Bodenplatte zu senken. 

3 Legen Sie das teste Papierformat mit der gewellten Seite nach unten in die HCI. 

4 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis die Bodenplatte nicht weiter gesenkt werden kann. 
Legen Sie die Formate Letter oder A4 (vom Kundendienst einstellbar) fur Q3637A ein, oder legen 
Sie das Format Ledger, Legal, Letter, Letter-R, A3, B4, A4, A4R oder Exec (J IS) fur Q3638A ein. 
Legen Sie Papier nur bis zum Haken ein. 

5 SchlieBen Sie die obere HCI-Abdeckung. 
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Einlegen von Registerblattern in Fach 2, 3 Oder 4 



Legen Sie versetzte Registerblatter so ein, dass sich die Register auf der linken Seite am hinteren Rand 
(nicht am vorderen Rand) des Fachs befinden. Die Reiter sollten hochstens 12,5 mm (0,5 Zoll) breit sein. 

Wenn Sie Registerblatter in das Fach einlegen, mussen Sie das Papierformat „REGISTER" im 
Hauptbenutzermodus eingeben. Andernfalls tritt moglicherweise ein Papierstau auf. Siehe 
„Papiertyp/Sonderformat 6" auf Seite 185. 

Das oberste Blatt wird mit der bedruckten Seite nach unten als erstes Registerblatt des fertigen Satzes 
verwendet. Nachfolgende versetzte Registerblatter folgen der Reihe nach. 




Beispiel 9: Eingelegte Registerblatter fur drei fertige Satze. 
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Einlegen von Registerblattern in die HCI (Q3637A/Q3638A) 

Legen Sie versetzte Registerblatter so ein, dass sich die Register auf der rechten Seite am hinteren 
Rand (nicht am vorderen Rand) des Fachs befinden. Die Reiter sollten hochstens 12,5 mm (0,5 Zoll) 
breit sein. 

Wenn Sie Registerblatter in das Fach einlegen, mussen Sie das Papierformat „REGISTER" im 
Hauptbenutzermodus eingeben. Andernfalls tritt moglicherweise ein Papierstau auf. Siehe 
„Papiertyp/Sonderformat 6" auf Seite 185. 

Das oberste Blatt wird mit der bedruckten Seite nach oben als erstes Registerblatt des fertigen Satzes 
verwendet. Nachfolgende versetzte Registerblatter folgen der Reihe nach. 




Beispiel 3: Eingelegte Registerblatter fur einen fertigen Satz. 
/ / Ruckseite 1 . Register 

1 . Register , y 



Gedruckter 
Satz 





2. Register 
I- 3. Register 



1 fertiger Satz 



Beispiel 9: Eingelegte Registerblatter fur einen fertigen Satz. 



Ruckseite 




1 . Register 1 ■ Register 

2. Register 



2. Register 



Gedruckter- 
Satz 





3. Register 



3. Register 
3 fertige Satze 



Nachfullen von Toner 



ACHTUNG! Bewahren Sie Toner fur Kinder unzuganglich auf. Wenn Tonerstaub aufgrund falscher Handhabung 
austritt, vermeiden Sie als VorsichtsmaGnahme die Inhalierung sowie Augen- oder Hautkontakt. 
Weitere Informationen zur Tonersicherheit finden Sie im Datenblatt zur Materialsicherheit. Das 
Datenblatt zur Materialsicherheit steht Ihnen fur den beruflichen Gebrauch unter folgender Adresse 
zur Verfugung: http://www.hp.com/go/msds. 

Wenn der Tonerfullstand niedrig ist, wird die Meldung Tonerbehalter auswechseln auf der 
beriihrungsempfindlichen Anzeige angezeigt. 



VORSICHT Verwenden Sie den Tonerbehalter mit der Nummer, die auf dem Etikett auf der Innenseite der 
Tonerzugangsklappe steht. Andernfalls konnen Probleme mit dem MFP auftreten. 
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Toner kann wahrend des laufenden Betriebs des MFP ausgetauscht werden. 




1 Offnen Sie die Tonerzugangsklappe, und Ziehen Sie den Hebel der Tonerbehalterhalterung nach 
vorne. 

2 Ziehen Sie die Halterung des Tonerbehalters heraus, und entfernen Sie den leeren Tonerbehalter. 

3 Schutteln Sie den neuen Tonerbehalter mehrmals, um den Toner zu lockern, und entfernen Sie den 
Verschluss. 

4 Setzen Sie den neuen Tonerbehalter in die Halterung des Tonerbehalters ein. Richten Sie dabei den 
hinteren Bereich des Tonerbehalters mit der Halterung des Tonerbehalters aus. 

5 Schieben Sie den Hebel der Tonerbehalterhalterung nach hinten, und bringen Sie die Halterung 
dadurch wieder an ihrem Platz an. 

6 Schlie(3en Sie die Zugangsklappe des Toners. 

7 Entsorgen Sie leere Behalter entsprechend den ortlichen Bestimmungen. 

Richten Sie den hinteren Bereich des Tonerbehalters mit der Halterung des Tonerbehalters aus. 
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Einsetzen eines neuen Heftklammernmagazins in den Hefter/Stapler und in 
den Multifunktions-Finisher 



Verwenden Sie nur Heftklammern von HP. Wenden Sie sich bezuglich Nachbestellungen an Ihren 
Kundendienst. 




1 Offnen Sie die Klappe des Finishers. 

2 Ziehen Sie die Staplereinheit am Griff heraus. 

3 Ziehen Sie das Magazingehause nach oben, und entfernen Sie es durch Schieben entlang der 
Hefterschiene. 

4 Entfernen Sie das leere Magazin aus dem Magazingehause. 

5 Setzen Sie das neue Magazin in das Gehause ein. 

Hinweis Entfernen Sie nicht die Heftklammern innerhalb des Gehauses. Andernfalls wird die erste Blattausgabe 

nach dem Auffullen nicht geheftet. 

6 Setzen Sie das Magazingehause ein, indem Sie es entlang der Hefterschiene schieben. DrCicken 
Sie es dann nach unten, und befestigen Sie das Magazin an seinem Platz. 

7 Bringen Sie die Staplereinheit in die ursprungliche Position. 

8 SchlieBen Sie die Klappe des Finishers. 
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Leeren des Abfallbehalters der Lochervorrichtung 



Wenn der Locherabfallbehalter voll ist, wird die Meldung Abf aiibehaiter von 

Lochervorrichtung ist voll / Abf aiibehaiter leeren auf der beruhrungsempfindlichen 

Anzeige angezeigt. 




1 Offnen Sie die Klappe des Finishers, und nehmen Sie den Abfallbehalter des Lochers heraus. 

2 Leeren Sie den Abfallbehalter des Lochers aus. 

3 Setzen Sie den Abfallbehalter des Lochers wieder an seiner ursprCinglichen Position ein, und 
schlieRen Sie die Klappe des Finishers test zu. 



Vorbeugende Wartung 



Nach einer festgelegten Anzahl von Kopien, die auf dem MFP erstellt wurde, muss eine vorbeugende 
Wartung durchgefuhrt werden, um die optimale Leistung zu erhalten. 

Wenn die vorbeugende Wartung fallig ist, werden Sie in einer Meldung aufgefordert, den Kundendienst 
fur die Wartung zu kontaktieren. 



O KOPIEREN 
O SENDEN/SPEICHERN 
O DRUCKEN 



PRUFEN HILFE 



JOBGROSSE 



RESET 



©0© 
©@® 

0®® 
00© 

SEITENZAHLER LOSCHEN 




(J TIMER 

(°3D 

BEREITSCHAFT 
EIN/AUS 



ABBRECHEN 



START 



Lesen des vorbeugenden Wartungszahlers 

1 Drucken Sie P SEITENZAHLER, um das Zahlerfenster anzuzeigen. 

2 BerCihren Sie beenden, um zum Hauptfenster zuruckzukehren. 
Drucken des vorbeugenden Wartungszahlers 

1 Drucken Sie P SEITENZAHLER, um das Zahlerfenster anzuzeigen. 

2 BerCihren Sie zahlermenii. Das Hauptfenster wird angezeigt. 

3 BerCihren Sie die gewiinschte Fachtaste, um das Kopierformat auszuwahlen. 

4 Drucken Sie START. Die Zahlerliste wird gedruckt, und der Listendruckmodus wird deaktiviert. 
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Reinigen des Glases des automatischen Vorlageneinzugs 



Der Glasbereich auf der linken Seite des Vorlagenglases wurde fur das Echtzeitscannen mithilfe 
des automatischen Vorlageneinzugs konzipiert. Halten Sie dieses Glas sauber. Andernfalls konnen 
Schmutzflecken kopiert werden, die als dunkle Linien auf den Kopien erscheinen. 

Heben Sie die Dokumentabdeckung an, und reinigen Sie das Glas des automatischen Vorlageneinzugs 
mit einem sauberen, weichen Tuch. 




Reinigen des Dokumentglases und der Abdeckung 

Das Vorlagenglas und die Innenflache des Vorlageneinzugs mCissen sauber gehalten werden. 
Andernfalls konnen Schmutzflecken kopiert werden. 

Heben Sie die Dokumentabdeckung an, und reinigen Sie das Glas und die Innenflache der 
Dokumentabdeckung mit einem sauberen, weichen Tuch. 




Hinweis Sie konnen das Glas auch mit einem weichen, angefeuchteten Tuch oder mit einem antistatischen 

Reinigungsmittel, das von Ihrem Kundendienst empfohlen wird, reinigen. 

Verwenden Sie nie Losungsmittel fiir Farben, wie Benzol oder Verdiinner, urn Bereiche des MFP 
zu reinigen. 
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Kundendienst, Reparaturen und Verbrauchsmaterial 



Kundendienst 

Tragen Sie den Namen und die Telefonnummer Ihres Kundendiensts sowie die Seriennummer des MFP 
in die dafur vorgesehen Zeilen ein: 



Kundendienst 



Telefonnummer 



Seriennummer des MFP 

Reparaturen 

Wenn Sie Reparaturen anfordern, mCissen Sie alle erforderlichen Informationen bereithalten, wie die 
Seriennummer des MFP und Ihre Telefonnummer. Wenn es sich urn die Kopierqualitat handelt, nehmen 
Sie ein Muster mit zum Telefon, damit Sie dem Kundendienst die Qualitat beschreiben konnen. 

Tragen Sie die Telefonnummer fur Reparaturen in die dafiir vorgesehene Zeile ein: 



Telefonnummer fur Reparaturen 



Verbrauchsmaterial 

Verwenden Sie nur von HP empfohlenes Verbrauchsmaterial. Urn den Vorrat an Verbrauchsmaterial 
auf dem aktuellen Stand zu halten, prufen Sie das Verbrauchsmaterial in regelmaGigen Abstanden, 
und bestellen Sie nach, bevor es verbraucht oder fast verbraucht ist. 

Tragen Sie die Telefonnummer fiir Bestellungen von Verbrauchsmaterial in die dafiir vorgesehene 
Zeile ein: 



Telefonnummer fur Verbrauchsmaterial 



DEWW 



Kundendienst, Reparaturen und Verbrauchsmaterial 211 



212 Wartung und Verbrauchsmaterial DEWW 



16 



Fehlerbehebung 



Anforderung fur Kundendienst 214 

Eingeschrankter Gebrauch des MFP 214 

Speicheruberlauf 214 

Fenster „Energie Ein/Aus" 215 

Beseitigen von Papierstaus 215 

Tipps zur Fehlerbehebung 216 



DEWW 



213 



Anforderung fur Kundendienst 



VORSICHT Eine Anforderung fur den Kundendienst weist auf einen Zustand des MFP hin, der eine Inspektion durch den 
Kundendienst erfordert. 



1 Notieren Sie den oben im Fenster angegebenen Fehlercode. 

2 Schalten Sie zuerst den sekundaren Netzschalter und danach den primaren Netzschalter aus. 

3 Ziehen Sie den Netzstecker des MFP. 

4 Melden Sie dem Kundendienst den Zustand des Gerats und den Fehlercode. 

Eingeschrankter Gebrauch des MFP 

Wenn im Fenster Anforderung fur Kundendienst die nachfolgende Meldung angezeigt wird, ist das 
MFP eingeschrankt einsatzbereit. Sie konnen die vom Fehler nicht betroffenen Facher und den automa- 
tischen Vorlageneinzug weiter benutzen. Fragen Sie den Kundendienst nach den eingeschrankten Funktio- 
nen des MFP. Fordern Sie umgehend den Kundendienst an, und arbeiten Sie nur vorubergehend in dem 
eingeschrankten Betriebsmodus, bis der Kundendienst eintrifft. 

1 Falls das MFP eingeschrankt bedient werden kann, enthalt der Meldungsbereich anstatt des 
Fehlercodes die folgende Meldung: 

Fehler Fach 1 

Driicken Sie AUTO, um ohne dieses Fach weiter zu arbeiten. 

2 Driicken Sie RESET. 

Schalten Sie das Gerat ein/aus. 
M0B22 

3 Schalten Sie den Netzschalter aus und wieder ein. 

Sie konnen mit dem MFP nun ohne das ausgefallene Teil weiter kopieren (in diesem Fall Fach 1). 



VORSICHT Selbst wenn Sie in diesem Zustand kopieren konnen, wenden Sie sich bei einer Kundendienstanforderung bitte 
sofort an den Kundendienst. 



Speicheruberlauf 

In bestimmten Betriebsmodi verwendet das MFP den Speicher fiir einen reibungslosen Kopierbetrieb. Zu 
einem Speicheruberlauf kann es kommen, wenn der installierte Speicher zu klein fiir die aktuellen 
Kopierbedingungen ist. Falls es haufig zu einem Speicheruberlauf kommt, wenden Sie sich an den 
Kundendienst, um den Speicher des MFP zu erweitern. 

Wenn ein Speicheruberlauf beim Einscannen des ersten Jobs auftritt, halt das MFP sofort an. Die 
Anzeige bietet in diesem Fall nur die Optionen job stop und scan stop an. 



Hinweis Im Broschiirenmodus wird scan stop nicht angezeigt. 

• Wenn Sie alle eingescannten Daten loschen und den Job abbrechen mochten, beruhren Sie 

JOB STOP. 

• Wenn Sie keine weiteren Daten einscannen mochten, aber die bereits gespeicherten Daten drucken 
mochten, beruhren Sie scan stop. 

Wenn es wahrend eines Speichervorgangs zu einem Speicheruberlauf kommt, wird auch die Option 
weiter angezeigt. In diesem Fall halt das MFP erst an, wenn alle Jobs in der Druckwarteschlange 
abgeschlossen sind. 

• Wenn Sie die eingescannten Daten loschen und den letzten Speicherjob abbrechen mochten, 
beruhren Sie job stop. 
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• Wenn Sie keine weiteren Daten einscannen mbchten, aber die eingescannten Daten des letzten 
Speicherjobs drucken mbchten, beruhren Sie scan stop. 



Hinweis Im Broschurenmodus wird scan stop nicht angezeigt. 

• Wenn Sie den letzten Speicherjob fortsetzen mbchten, beruhren Sie weiter, sobald einige Seiten 
ausgedruckt sind und wieder Speicher fur neue Daten frei ist. 

Fenster „Energie Ein/Aus" 

Bei Problemen mit dem elektrischen Signal des MFP wird das Fenster „Bereitschaft Ein/Aus" angezeigt. 

Beseitigen von Papierstaus 



VORSICHT Vergewissern Sie sich beim Beseitigen von Papierstaus, dass keine Papierstucke im MFP verbleiben. Beruhren 
Sie die Trommel nicht, und achten Sie darauf, sie nicht mit scharfen Gegenstanden zu verkratzen. Halten Sie 
metallische und magnetische Gegenstande wie Uhren, Schmuck oder ahnliches vom Trommelbereich fern. 

Bei einem Fehleinzug wird der aktuelle Kopiervorgang unterbrochen. Auf der Anzeige erscheinen 
Papierstaucodes, die den betroffenen Bereich angeben. Ein blinkender Code weist auf den Bereich 
hin, aus dem zuerst Papier entfernt werden soil. Zur Anzeige von Hilfeanleitungen beruhren Sie die 
Abbildungserlauterung, wenn der blinkende Papierstaucode angezeigt wird. Entfernen Sie das Papier 
aus alien blinkenden Bereichen, bis alle Bereiche frei sind. 

Die nachstehende Tabelle listet die 18 Papierstaucodes mit den betroffenen MFP-Bereichen auf. 



Code 


Bereich 


1 


Fach2 


2 


Fach 3 


3 


Fach 4 


5 


HCI 


6 


Fach 1 


7 


Abdeckung an der rechten Seite des MFP 


8 


HCI und MFP 


9 


Fach 1 und MFP 


10 


MFP 


11 


MFP 


12 


MFP 


13 


Automatischer Vorlageneinzug Oder MFP 


14 


Automatischer Vorlageneinzug 


15 


Automatischer Vorlageneinzug 


16 


Finisher 


17 


Finisher (Einzug fur die Endbearbeitung) 


18 


Finisher (Broschurenerstellung) 



ACHTUNG! Im rechten hinteren Bereich der ADU (Automatic Duplexing Unit, automatische Duplexeinheit) wird 
Hochspannung erzeugt. Bei Beruhrung kann es zu einem Stromschlag kommen. Beruhren Sie 
diesen Bereich nicht! 

Der Fixierer ist im Inneren sehr hei(3. Beruhren Sie diesen Bereich nicht , urn Verbrennungen zu 
vermeiden. Gehen Sie beim Abnehmen der ADU-Einheit und beim Entfernen des im Fixierer 
festsitzenden Papiers sorgsam vor. 

Die ADU-Einheit ist schwer. Ziehen Sie sie vorsichtig heraus, damit Sie sich nicht verletzen. 
Fassen Sie nicht mit der Hand zwischen das MFP und den Fixierer. Sie konnten sich verletzen! 

Im Broschurenfach befindetsich eine Rolleneinheit. Fassen Sie beim Herausnehmen vongefaltetem 
oder geheftetem Papier nicht mit der Hand in das Broschurenfach. Sie konnten sich verletzen! 
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Der Netzschalter ist eingeschaltet, aber das MFP arbeitet nicht 

• Schieben Sie das Papierfach bis zum Anschlag ein. 

• Schliel3en Sie den automatischen Vorlageneinzug. 

• SchlieBen Sie die vorderen Klappen und die Zugangsklappe fur den Toner. 

• SchlieBen Sie die Finisher-Klappe. 

• Priifen Sie, ob der Hauptnetzschalter eingeschaltet ist. 

• Priifen Sie, ob die Netzstecker richtig eingesteckt sind. 

Die Kopie ist zu hell 

• Stellen Sie den Kopierkontrast manuell dunkler. 

• Priifen Sie die Toneranzeige, und fiillen Sie bei Bedarf Toner nach. 

• Priifen Sie, ob das Papier feucht ist (bei hoher Luftfeuchtigkeit darf das Papier nicht im MFP 
verbleiben). 

• Priifen Sie, ob Foto- oder Textmodus erforderlich ist Oder ob der Kontrast erhoht werden muss. 

• Priifen Sie die Verschiebung der Druckdichte. 

Die Kopie ist zu dunkel 

• Stellen Sie den Kopierkontrast manuell heller. 

• Priifen Sie, ob Foto- oder Textmodus erforderlich ist oder ob der Kontrast erhoht werden muss. 

• Priifen Sie die Verschiebung der Druckdichte. 

Die Kopie ist fleckig. 

• Verwenden Sie saubere Vorlagen. Verschmutzungen werden mitkopiert. 

• Halten Sie das Scannerglas und die Innenflache der Dokumentenabdeckung sauber. 

• Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn die Meldung Anf orderung fiir Kundendienst 
angezeigt wird. 

• Priifen Sie die Kontrastanzeige, und stellen Sie den Kontrast ggf. heller ein. 
Beim Kopieren kommt es zu Papierstaus 

• Legen Sie gewolbtes Kopierpapier mit der Wblbung nach oben in das entsprechende Papierfach. 
Legen Sie nicht mehr Papier ein, als das Fach fassen kann. 

Das kopierte Bild verwischt beim Beruhren 

• Priifen Sie die Dicke des Kopierpapiers. Stellen Sie ggf. den Modus fiir schweres Papier ein. 

Das GroBenverhaltnis der Kopie lasst sich nicht andern 

• Im Modus Verkleinern und Verschieben kann nicht gleichzeitig skaliert werden. 

• Beruhren Sie RESET, und stellen Sie die gewiinschten Kopierfunktionen ein, jedoch nicht 
Verkleinern und Verschieben. 

Der Duplexmodus kann nicht gewahlt werden 

• SchlieBen Sie den automatischen Vorlageneinzug vollstandig, und wahlen Sie den Duplexmodus 
erneut. 

Schlechte Kopierqualitat 

• Priifen Sie, ob das Papier feucht ist, und tauschen Sie es ggf. aus. 



216 Fehlerbehebung 



DEWW 



Der Kopiervorgang beginnt nicht nach dem Beruhren der Taste START 

• Legen Sie das passende Papier ein, oder stellen Sie das Papierfach auf das gewahlte Kopierformat 
ein. 

• SchlieBen Sie die Dokumentenabdeckung. 

• SchlieBen Sie die vorderen Klappen und die Zugangsklappe fur den Toner. 

• SchlieBen Sie die Finisher-Klappe. 

Nach dem Beseitigen eines Papierstaus wird der Kopiervorgang nicht fortgesetzt 

• Sehen Sie in der Abbildung auf der beruhrungsempfindlichen Anzeige nach, ob weitere Papierstaus 
vorliegen. 

Die Dokumentvorlage steckt test oder wird schrag eingezogen 

• Vorlagen sollten den Empfehlungen fur Gr6(3e und Gewicht entsprechen. 

• Priifen Sie, ob die Vorlagen geheftet sind. 

• Richten Sie die Vorlagen im automatischen Vorlageneinzug korrekt aus. 

• Priifen Sie bei Vorlagen mit gemischten Formaten, ob die Papierfuhrungen auf die Breite der 
groBten Vorlage eingestellt sind. 

Beim Kopieren aus Fach 1 wird die Kopie schrag gedruckt 

• Priifen Sie, ob das Papier gerade eingelegt ist. 

Nach Eingabe des Kennworts fur die Kopieruberwachung kann nicht 
kopiert werden 

• Priifen Sie, ob die Meldung Grenze uberschritten angezeigt wird. 

• Wenden Sie sich an den Hauptbenutzer. Er kann den Zahler zuriicksetzen. 

Der Finisher f unktioniert nicht 

• Beriihren Sie die Meniitaste optionen. 

• Priifen Sie, ob ein Papierstau vorliegt, und beseitigen Sie ihn ggf. SchlieBen Sie die Finisher-Klappe. 

Nach Beruhren von RESET leuchtet die LED fur den automatischen 
Vorlageneinzug nicht 

• SchlieBen Sie den automatischen Vorlageneinzug. 

Die LED fur den automatischen Vorlageneinzug blinkt 

• Der Vorlageneinzug ist bereit. 

• Legen Sie die Vorlagen in das Fach des automatischen Vorlageneinzugs ein, beruhren Sie RESET 
und anschlieBend START. 

Die Meldung Tonerbehaiter auswechsein wird angezeigt 

• Toner muss nachgefullt werden. Befolgen Sie die Anleitungen zum Nachfiillen von Toner. 

Die Meldung Anf orderung fur vorbeugende Wartung wird angezeigt 

• Eine vorbeugende Wartung muss ausgefiihrt werden. Wenden Sie sich an den Kundendienst. 

Die automatische Papierwahl wahlt das falsche Papierformat 

• Die Papierfuhrungen miissen genau auf die GroBe der Vorlagen eingestellt sein. 
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Im Modus fur gemischte Vorlagen wird ein Papierformat angefordert, obwohl 
dieses Format bereits in einem der Facher eingelegt ist 

• Das Format des in den Fachern eingelegten Papiers muss mit dem fiir die jeweiligen Facher 
vorgesehenen Format ubereinstimmen. Andernfalls blinkt die Taste des Fachs im Hauptfenster. 

Die Einstellungen im Hauptfenster stimmen nicht mit den im Handbuch 
beschriebenen Einstellungen uberein 

• Wenden Sie sich an den Hauptbenutzer. Moglicherweise hat er die werkseitig vorgenommenen 
Einstellungen geandert. 

Vorlage prufen 

• Diese Meldung wird angezeigt, wenn das MFP ein nicht standardgemaBes Papierformat auf dem 
Scannerglas feststellt. 

• Wahlen Sie das Kopierformat, und beruhren Sie START. Es wird automatisch ein Skalierfaktor von 
1 ,00 gewahlt. 

• Falls die Meldung nach der Auswahl des Kopierformats weiterhin angezeigt wird, wahlen Sie die 
Skalierung 1 ,00, auch wenn sie bereits angezeigt wird, und drucken Sie START. Wenden Sie sich 
an den Kundendienst, wenn das MFP so eingestellt werden soil, dass in dieser Situation 
automatisch die Skalierung 1 ,00 gewahlt wird. 

Zwischenblatter werden falsch eingefugt 

• Leeres Zwischenblatt: Prufen Sie, ob die Vorlage bereits leere Blatter an den fur Zwischenblatter 
vorgesehenen Stellen enthalt. 

• Zwischenblattkopie: Damit die erste Seite eines Kapitels im Modus 1 >2 immer auf der rechten Seite 
des kopierten Buchs beginnt, mussen die Zwischenblatter im Fenster „Seiteneinstellungen" mit 
ungeraden Zahlen angegeben sein. Bei Bedarf konnen Sie eine Originalseite mit einer geraden 
Seitenzahl auf eine ungerade Seite verschieben, indem Sie vor dieser Seite ein leeres 
Zwischenblatt einfiigen. Das Zwischenblatt ubernimmt dann die gerade Seitenzahl, und der 
Kapitelanfang verschiebt sich auf die nachste ungerade Seitenzahl. 

Die Kopien werden an den falschen Stellen geheftet 

• Die Funktion Zweifachheftung funktioniert nur bei vertikal eingelegtem Papier (Hochformat). 

Die gehefteten Kopien sind nicht richtig ausgerichtet 

• Prufen Sie, ob das im Fach eingelegte Papier stark gewellt ist. 

• Falls ja, drehen Sie den Papierstapel urn. 

Die Kopien werden nicht gelocht 

• Prufen Sie, ob die Meldung Abfaiibehaiter des Lochers ist vol l angezeigt wird. 

• Leeren Sie den Abfaiibehaiter des Lochers aus. 

Die Kopien werden nicht richtig geheftet Oder gelocht 

• Vergewissern Sie sich, dass die seitlichen Papierfiihrungen im verwendeten Papierfach genau zum 
Papier ausgerichtet sind. 
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Produktname 

Konfiguration 

Fotoempfanger 

Methode 

Toner 

Empfohlene Betriebsumgebung 
Aufwarmzeit 

Zurucksetzen 
Erste Kopierzeit 

Kopiergeschwindigkeit 



Fortlaufende Kopien 

Spannung 

Erdung 

Stromverbrauch 
Automatische Modi 

Skalieren 

3 Benutzervoreinstellungen 
Zoom-Bereich 
Vorlagen auf Glas 



Papierquelle 

Papierausgabefach 
Papiergewicht 

Hefter/Stapler und Multifunktions- 
Finisher (Q3633A/Q3634A) 

Heftklammernmagazin 



hp LaserJet 9055mfp/9065mfp 
Konsole mit stationarem Vorlagenglas 
OPC-Trommel 
Laser elektrostatisch 
Schwarz, Flaschentyp 

10° bis 30 °C (50-86 °F); 10 bis 80 Prozent relative Luftfeuchtigkeit 

9055: Ca. 5,5 min bei 20 °C (68 °F); 50 Prozent relative Luftfeuchtigkeit 

9065: Ca. 6,0 min bei 20 °C (68 °F); 50 Prozent relative Luftfeuchtigkeit 

Aus/30 Sekunden/1 Minute/1 ,5 Minuten/2 Minuten/2,5 Minuten/ 
3 Minuten/3,5 Minuten/4 Minuten/4,5 Minuten/5 Minuten 

Vom Vorlagenglas: 

9055: Ca. 3,4 Sekunden fur Letter 

9065: Ca. 3,1 Sekunden fur Letter 

9055: 55 Seiten pro Minute: Letter/A4 

27 Seiten pro Minute: Ledger/A4 

9065: 65 Seiten pro Minute: Letter/A4 

36 Seiten pro Minute: Ledger/A3 

1-9.999 Kopien 

120 V ±10 Prozent 15 A 60 Hz ±2,5 Hz 
Isolierung empfohlen 
Maximal 1.800 W 

Automatische Skalierung, automatische Belichtung 
(plus 9 Ebenen manuelle Dichte), 

automatische Papierwahl erkennt Standardformate 

Voreinstellungen; 0,50, 0,65, 0,77, 0,93, 1 ,21 , 1 ,29, 1 ,55, 2,00 

0,25-4,00, vom Hauptbenutzer eingestellt 

0,25-4,00 in 1 -Prozent-Schritten 

Maximalformat: Ledger/A3 

Informationen zu unterstutzten Papierformaten und Gewichten finden 
Sie unter „Papier" auf Seite 35. 

Maximal 100 Blatt (20 lb, 75 g/m 2 ) EinzugVAusgabekapazitat 

Informationen zu unterstutzten Papierformaten und Gewichten finden 
Sie unter „Papier" auf Seite 35. 

MFP-Facher 2/3/4; 500/500/1 .500 Blatt (vom Benutzer einstellbar) 

HCI-Fach 5, 4.000 Blatt (vom Kundendienst einstellbar) 

Fach 1; 100 Blatt 

100 Blatt (20 lb, 75 g/m 2 ) 

Informationen zu unterstutzten Papierformaten und Gewichten finden 
Sie unter „Papier" auf Seite 35. 

Stromquelle: MFP 

Informationen zu unterstutzten Papierformaten und Gewichten finden 
Sie unter „Papier" auf Seite 35. 

5000 Heftklammern/Magazin 
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Einzug fur die Endbearbeitung 
(Q3636A) 



Stromquelle: Finisher 



Informationen zu unterstutzten Papierformaten und Gewichten finden 
Sie unter „Papier" auf Seite 35. 

Lochervorrichtung (Q3689A, Q3635A, Stromquelle: Finisher 
Q3690A, Q3691A) 

Informationen zu unterstutzten Papierformaten und Gewichten finden 
Sie unter „Papier" auf Seite 35. 

Hochleistungs-Papierzufuhrfach Stromquelle: MFP 

(Q3637A, Q3638A) 

Informationen zu unterstutzten Papierformaten und Gewichten finden 
Sie unter „Papier" auf Seite 35. 
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A 

Abrufen von Jobs 151 

Abrufen vorheriger Jobeinstellungen 56 

Alle Zahler Kopieruber. zurCick, Hauptbenutzermodus 183 

Anforderungen 

Energie 14 

Standort 14 
AppleTalk-Netzwerke 148 
Aufheben der automatischen Bereitschaft 50 
Ausgabe mit der Druckseite nach oben 91 
Ausgabe mit der Druckseite nach unten 90 
Ausgabefunktionen 99 

Broschure 106 

Buchkopie 112 

Jobprogramm. 113 

Kapitel 104 

Kombination 105 

Menu 100 

Stempel 126 
Ausgabemodus 

Hauptbenutzermodus 178 

ohne Finisher 89 

sekundares Fach 81 
AuBere Komponenten des MFP 20 
Auswahlen, Druckertreiber 135 
Autom. Layout 121 

Kurzbefehl 166 
Automatische Bereitschaft 50 
Automatische Duplexeinheit, Papier 41 
Automatische Konfiguration der Treiber 134 
Automatische Skalierung 60 
Automatischer Erkennungsmodus 117 
Automatischer Vorlageneinzug 

Glas reinigen 210 

Speichermodus 70 
Automatischer Vorlageneinzug (ADF) 37 

verwenden 37 
Automatisches Ausschalten 50 

B 

Bedienfeldfunktionen 30 

Bedienfeldkontrast/Tastenton, Hauptbenutzermodus 185 
Benutzereinstellungen, Hauptbenutzermodus 178 
Bereitschaft 1 50 
Bereitschaft 2 50 
Bereitschaftsmodus 17, 50 
Beruhrungsempfindliche Anzeige 31 
Beseitigen von Papierstaus 215 
Bestimmungen 13 

EMI-Erklarung (Korea) 14 

FCC-Erklarung, Klasse A 13 

FDA 13 

Klasse A (Taiwan) 1 4 
Laser-Erklarung fur Finnland 13 
Lasersicherheit 13 

Ubereinstimmungserklarung fur Kanada 13 
Bild invertieren 116 

Kurzbefehl 165 
Bild wiederholen 117 

Kurzbefehl 165 



Bildverschiebung 123 

Bildverschiebung/Verkleinern und verschieben, Kurzbefehl 167 
Bindungsmodus 66 
Blatt 
Modus 101 

Zwischen-/Deckblatt 161 
Broschure, Kurzbefehl 162 
Broschuren kopieren 106 
Broschurenfach 77 
Buchkopie 112 

Kurzbefehl 164 

C 

Copyright ii 
D 

Dateneinstellung, Hauptbenutzermodus 186 
Datumeinstellung, Hauptbenutzermodus 176 
Deinstallieren der Software 140 
Dokumentglas, reinigen 210 
Dreifachfalzung (Modus) 85 
Druckertreiber 133, 135 

Betriebssysteme 135 

Hilfe 136 

zusatzliche 135 
Druckseite nach oben, Ausgabe 91 
Druckseite nach unten, Ausgabe 90 
Druckserver, HP Jetdirect 147 
Duplexmodus 56 

E 

Einfuhrung 1 

eingebetteter Webserver 133, 141 

Verwenden 143 

Zugriff 143 
Eingeschrankter Gebrauch, MFP 214 
Einlegen 

Gemischte Vorlage 38 

Vorlagen 38 
Einlegen von Papier 202 

Kurzbefehl 168 

Registerblatter 206 
Einsetzen 

Heftklammernmagazine 208 

Zwischen-/Deckblatt 101 
Einst. fur Festplattenverwalt, Hauptbenutzermodus 197 
Einst. fur Leerbereichloschung, Haupbenutzermodus 199 
Einstellen des gespeicherten Jobs, Kurzbefehl 160 
Einzug fur die Endbearbeitung 77, 86 

Papier 45 
Elektrische Spezifikationen 12 
EMI-Erklarung (Korea) 14 
Endbearbeitung, manuell 87 
Energie 

Anforderungen 14 

Ein/Aus (Fenster) 215 

Verwaltung 50 
Entsorgung des Gerats 17 
Erweiterte E/A (EIO)-Konfiguration 147 
Erweiterte E/A-Schnittstellen 147 



DEWW 



Index 223 



F 

Facher 

Broschiire 77 

Fach 1 verwenden 57 

Papier in Fach 1 42 

Papier in MFP-Fachern 39 

primares Fach 76 

sekundares Fach 77 
Falzen 

Kurzbefehl 161 

Modus 82 
FCC-Erklarung, Klasse A 13 
FDA-Bestimmungen 13 
Fehlerbehebung 

Anforderung fur Kundendienst 214 

MFP 213 

Tandem-Modus 157 

Tipps 216 
Fenster, Energie Ein/Aus 215 
Finisher 

Einstellungen, Hauptbenutzermodus 197 

Modi 75 

Zubehor 76 
Folienzwischenblatt 108 
Folienzwischenblatt, Kurzbefehl 163 
Fotomodus 94 
Funktionen 

Grundlagen 53 

Wochentimer 51 
Funktionen des Bedienfelds 30 
Funktionen, MFP 3 

G 

Gemischte Vorlage 96 

einlegen 38 

Kurzbefehl 161 
Gerateverwaltungsliste drucken, Hauptbenutzermodus 196 
Gerauschemissionen 12 
Glasspeichermodus 69 
Grundlagen 53 
Gruppieren (Modus) 80 

H 

Hauptbenutzerfunktionen 2 
Hauptbenutzermodus 171 

Alle Zahler Kopieruber. zuruck 183 

aufrufen 172 

Ausgabemodus 178 

Bedienfeldkontrast/Tastenton 185 

Benutzereinstellung Dichte 178 

Benutzereinstellungen 178 

Dateneinstellung 186 

Einst. fur Festplattenverwalt. 197 

Einst. fur Leerbereichloschung 199 

Einstellung fur Datum/Uhrzeit 1 176 

Finishereinstellungen 197 

Gerateverwaltungsliste drucken 196 

Jobspeicher sperren/loschen 184 

Kopiereranfangseinstellungen 1 77 

Kopieruberwachungsdaten bearb. 1 181 

Kopieruberwachungsfunktion 180, 183 

Linseneinstellung Seite 2 197 

Papiertyp/Sonderformat 1 85 

Sortieren mit Versatz 178 

Sprachauswahl 2 177 

Systemanfangseinstellungen 176 

Ubersicht 172 

Ubersicht uber das Funktionsmenu 174 



Hauptfenster 31, 54 
Heften und Falzen 

Kurzbefehl 161 

Modus 82 
Heften und Sortieren (Modus) 79 
Heftklammernmagazine, einsetzen 208 
Hilfe 

Modus 2 

Taste 202 
Hilfemodus 74 

Hinteres Deckblatt (Modus) 102 
Hinweise fur den Benutzer 6 
HP Jetdirect Druckserver 147 
HP LaserJet Dienstprogramm 136 
HP Toolbox 142 

unterstiitzte Betriebssysteme 145 

unterstiitzte Browser 145 

Verwenden 145 
HP Treiber-Vorkonfiguration 134 

Install ieren, Software 136 
J 

Jetzt aktualisieren 134 
Job programm. 113 

Kurzbefehl 164 
Jobeinstellungen, vorherige abrufen 56 
Jobspeicher 149 

Jobspeicher sperren/loschen, Hauptbenutzermodus 184 
Jobspeicherformular 151 

K 

Kanada, Ubereinstimmungserklarung 13 

Kapitel 104 

Kapitel, Kurzbefehl 161 

Kennwort fur Kopieruberwachung 51 

Kombination 105 

Kombinationen 

Kurzbefehl 162 
Komponenten im Inneren des MFP 22 
Konfiguration 

Erweiterte E/A (EIO)-Konfiguration 147 

MFP 19 

Netzwerk 146 

parallel 146 
Kontrast 58 

Kontrast erhohen (Modus) 95 
Kopieren, Broschuren 106 

Kopiereranfangseinstellungen, Hauptbenutzermodus 177 
Kopieruberwachungsdaten bearb. 1, Hauptbenutzermodus 181 
Kopieriiberwachungsformular fur Hauptbenutzer 200 
Kopieruberwachungsfunktion 
aufrufen 181 

Hauptbenutzermodus 180, 183 
Kundendienst 2, 211, 214 
Kurzbefehle 159 

L 

Lange/Breite einstellen (Modus) 117 
Laser-Erklarung fur Finnland 13 
Lasersicherheit 13 
Leerbereich loschen 115 

Kurzbefehl 165 
Leeren des Locherabfallbehalters 209 
Leporellovorlage 97 

Linseneinstellung Seite 2, Hauptbenutzermodus 197 
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Linsenmodus 59 
Linux-Netzwerke 148 
Lochen (Modus) 83 
Locherabfallbehalter, leeren 209 
Lochervorrichtung 77 

Leeren des Locherabfallbehalters 209 

Papier 45 

M 

Macintosh-Software 136 
Manuelle Endbearbeitung 87 
Manuelles Ausschalten 50 
Menu Ausgabe 100 
MFP 

auRere Komponenten 20 
eingeschrankter Gebrauch 214 
Entsorgung 17 
Fehlerbehebung 213 
Funktionen 3 
Gewicht 29 
Handhabung 15 
Hinweise fur den Benutzer 6 
Komponenten im Inneren 22 
Konfiguration 19 
Kundendienst 211 
Reparaturen 211 
Sicherheitshinweise 6 
Software 134 
Spezifikationen 219 
Ubersicht 2 

Verbrauchsmaterial 201 , 21 1 
Verwaltung 49 
Wartung 201 
Modus 

Ausgabe ohne Finisher 89 
Bereitschaft 50 
Bindung 66 
Dreifachfalzung 85 
Duplex 56 
Falzen 82 
Finisher 75 

fur gemischte Vorlagen 37 
Glasspeicher 69 
Hauptbenutzer 171 
Hilfe 74 
Linse 59 
Lochen 83 

Speicher des automatischen Vorlageneinzugs 70 
speichern 69 
Unterbrechung 70 
Zoom 62 

N 

Nachfullen von Toner 
206 

Kurzbefehl 168 
NetWare-Netzwerke 147 
Netzwerke 

AppleTalk 148 

NetWare 147 

UNIX/Linux 148 

Windows und Windows NT 147 
Netzwerkkonfiguration 146 
Nutzungsverwaltung 52 

o 

Optionales Zubehor 23 

Beschreibungen 24 
Overlay 129 



Overlay-Speicher 130 
P 

Papier 35 
einlegen 202 

Einlegen auf das Scannerglas 36 
Fach 1 42 
Formate 63 

im Einzug fur die Endbearbeitung 45 

in der automatischen Duplexeinheit 41 

in Hochleistungs-PapierzufCihrung (Q3637A) 40 

in Hochleistungs-PapierzufCihrung (Q3638A) 41 

in MFP-Fachern 39 

Informationen 35 

Lochervorrichtung 45 

Papierstaus beseitigen 215 

Umrechnungstabelle fur Papierformate 36 

ungeeignetes 38 

unterstutzte Gewichte 48 
Papiergewichte, unterstutzte 48 
Papierstaus beseitigen 215 
Papiertyp/Sonderformat, Hauptbenutzermodus 185 
Parallele Konfiguration 146 
PPDs 136 
Primares Fach 76 

Gruppieren (Modus) 80 

Heften und Sortieren (Modus) 79 

Modus „Nicht Sortieren" 78 

Sortieren (Modus) 79 
Programm fur eine umweltvertragliche Produktentwicklung 9 
Pruf- und Entwurfskopie 73 

R 

RahmenVFalzloschung 120 

Kurzbefehl 166 
Registerblatter, einlegen 206 
Reinigen 

Abdeckung 210 

Dokumentglas 210 

Glas des automatischen Vorlageneinzugs 210 
Reparaturen 2, 211 

S 

Scannerglass, Vorlagen einlegen 36 
Sekundares Fach 77 

Ausgabemodi 81 
Sicherheitshinweise 6 
Sicherheitsinformationen 5 

Datenblatt zur Materialsicherheit 10 

Laser 13 

Reinigungsmaterialien 17 
routinema3ige Wartung 16 
Software 133 
automatische Konfiguration der Treiber 134 
deinstallieren 140 
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HP Toolbox 142 
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Vorderes Deckblatt (Modus) 101 
Vorlagen 93, 96 

Ausrichtung 94 

einlegen 38 
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unter Windows-Systemen installieren 137 
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Sortieren (Modus) 79 
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Speicher 66 
Speichermodus 69 
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Speichern von Jobs 1 50 
Speicheruberlauf 214 
Spezielle Vorlagenformate 98 
Spezifikationen 
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Hefter/Stapler 76 

MFP 219 

Multifunktions-Finisher 76 
Sprachauswahl 2, Hauptbenutzermodus 177 
Standortanforderungen 28 
Stempel 126 

Stempel/Overlay, Kurzbefehl 167 
Systemanfangseinstellungen, Hauptbenutzermodus 176 
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Wartung 201 

vorbeugend 209 
Wiederholungsmodus 117 
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Wochentimer 51 
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Zoom-Modus 62 
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Kurzbefehl 161 
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abbrechen 156 

Fehlerbehebung 157 
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Tasten, HILFE 202 
Text7Foto-Optimierung 94 
Textmodus 94 
Timer-Unterbrechung 51 
Tipps zur Fehlerbehebung 216 
Toner, nachfullen 168, 206 
Treiber, Drucker 135 
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Uberblick, MFP 2 
Ubereinstimmungserklarung 11 
Uberlauf, Speicher 214 

Ubersicht uber Funktionsmenu, Hauptbenutzermodus 174 
Uhrzeiteinstellung, Hauptbenutzermodus 176 
Umrechnungstabelle fur Papierformate 36 
UNIX-Netzwerke 148 
Unterbrechungsmodus 70 
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Verbrauchsmaterial 2, 201, 211 
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Energie 50 

MFP 49 
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Zugriff 51 
Verwenden 

Automatischer Vorlageneinzug 37 

eingebetteter Webserver 143 
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HP Toolbox 145 

Modus „Nicht Sortieren" 78 
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